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II INTRODUCTION
Jetons les yeux autour de nous ; partout , depuis vingt ans , les éléments de la vieille civilisation ont été modifiés , perfectionnés, renouvelés; partout il s'est opéré des merveilles. Les jouissances , les commodités delà vie, qui n'étaient réservées qu'à la fortune , l'artisan en dispose ; quelques pas encore , et elles seront également réparties dans toutes les classes. Mille industries, mille inventions sont nées simultanément, qui ont amené d'autres découvertes ; et celles-ci , à leur tour , sont devenues ou deviendront le point de départ d'un nouveau progrès ; et tous ces changements s'opèrent au profit de la généralité , et tendent à vulgariser le bien-être. C'est une nouvelle ère , basée sur l'amour du bon et du beau , qui s'élève sur les débris des préjugés des castes et des monopoles de la richesse. Dans toutes les créations , dans toutes les innovations, le mémo caractère se représente ; le bas prix et l'utilité générale sont les conditions essentielles de la vitalité des arts industriels. Les gouvernements, aussi bien que les administrations locales , entraînés dans le mouvement irrésistible des masses , ont subi la même impulsion ; et ce n'est qu'en accordant des réformes aux exigences des temps , qu'ils ont pu se soutenir; et ce n'est qu'en subordonnant ces réformes au point de vue des idées modernes , qu'ils ont pu les faire accepter. Le vieux monde a secoué le joug de ses vieilles habitudes; il se retrempe et se refait. Aussi , vovez, tout change autour de nous : l'aspect des villes , la physionomie des campagnes , le cours des rivières , les travaux des populations , les productions du sol et de l'industrie , la distribution des propriétés ; tout a pris une physionomie nouvelle » . Et quand la puissance directe , la force matérielle de l'homme s'est trouvée insuffisante pour accomplir son œuvre
i Le tableau de tous ce» rapides progrès, dus au développera rot de l'industrie, a été tracé sous les couleurs les plus brillantes, et rehaussé de considérations de la plus haute portée , par H. Michel Chevalier , dans son remar quablc ouvrage sur les Intérêts matériel* en France.
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cl persévérer dans le progrès; quand sa volonté semblait devoir se briser contre d'insurmontables obstacles , voici qu une goutte d'eau réduite en vapeur est venue suppléer à sa faiblesse, et lui créer une puissance dont on u a pu encore , dont on ne pourra de long-temps peut-être mesurer 1 étendue.
Dès lors , avec l'auxiliaire de cet agent , des prodiges se sont accomplis, et des merveilles que nos pères n'auraient pas crues réalisables par les efforts réunis de tous leurs magiciens , sont entrées dans le cours ordinaire des choses. Des machines qui n'exigent de l'homme qu'une oisive surveillance nous fdent et nous tissent d'elles-mêmes le chanvre , le colon , la laine , la soie , et nous rendent en étoffes variées les matières que nous leur livrons à l'état natif; puis après avoir subi une préparation chimique de quelques heures , ces toiles , plongées dans un bain , en sortiront peintes tout à coup et comme par enchantement , des plus vives couleurs , des plus gracieux dessins ; ainsi se façonnent ces jolies indiennes dont se pare , aux jours de repos , la population travailleuse , et qui, dans les campagnes aussi bien que dans les villes , émaillent de leur éclat et de leur fraîcheur les groupes de jeunes filles , et répandent autour d'elles un air de joie , d'aisance et de bonheur. Ailleurs, le sale chiffon que vous jetez dans une cuve, vous est bientôt rendu transformé en papier de la plus pure blancheur, et prêt à recevoir, à répandre , à éterniser votre pensée ; quelques minutes ont suffi à cette métamorphose. Partout les objets les plus délicats d'utilité et de luxe sont versés dans la consommation à des prix qui décroissent toujours. Ce n'est pas tout : au moyen de cette même vapeur , les fleuves , les mers , nous transportent , avec une vitesse inconcevable , à toutes les extrémités du globe ; et les palais flottants qui abritent le pauvre comme le riche , leur offrent un luxe et des douceurs qui manquent souvent à leurs habitations ; enfin , dans nos vallées , par-dessus les fleuves et à travers les collines , scr-
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pentent et se déploient d'immenses rubans de fer ; et sur ces yoies étroites que l'homme leur impose , s'élancent , rapides comme la pensée , ces formidables machines qui semblent dévorer l'espace avec une impatience spontanée , et dans lesquelles la vie parait se trahir par le souffle et le mouvement. Quand on considère la majestueuse élégance de ces lignes , te développant avec grâce et se nivelant à travers les plaines, les vallées , les précipices et les montagnes de granit ; quand on entend lo bruit du passage de ces convois qui emportent plusieurs milliers d'individus , et que le regard n'a pas le temps de distinguer ; quand on se dit que de tels résultats sont l'œuvre d'une industrie qui compte à peine quelques années d'existence , d'un agent qu'on n'a pu étudier encore que très-imparfaitement, d'un art qui est en enfance , on se demande quels seront les derniers prodiges réalisés par les perfectionnements de cet art; on éprouve le noble désir do contribuer à la plus prochaine réalisation de ses incalculables bienfaits,
Constater l'état actuel de l'industrie des chemins de fer ; indiquer les points où elle paraît susceptible d'améliorations; appeler l'attention de la science sur les lacunes qui restent à combler ; émettre enQn quelques vues personnelles qui ne seront peut-être pas sans utilité pour l'avenir , tel est le but quo je me suis proposé en publiant ce livre. Je ne me fais pas illusion , du reste , sur le sort qui lui est réservé ; je sais que , traitant d'une industrie née d'hier , où le progrès de la veille est toujours effacé par le progrès du lendemain , les observations et les idées qu'il contient ne tarderont pas à être dépassées; mais loin de reculer devant une telle prévision, je j'ai acceptée avec espoir : mon plus vif désir est de voir bientôt ces pages abandonnées par les praticiens , comme arriérées, et reléguées au fond des bibliothèques , comme documents | ouvant tout au plus servir à l'histoire.
Voué à l'industrie depuis ma jeunesse, je me suis occupé
LXTRODCCTIOX. V
surtout d'améliorer en France le système des communications. Quelques voyages en Angleterre m'avaient convaincu que , pour transporter dans ma patrie la civilisation industrielle de la nation anglaise , il fallait , avant tout , mettro nos moyens de transport à l'unisson des siens ; à cet effet , il fallait multiplier les ponts , activer la navigation à la vapeur et établir des chemins de fer ; et ce fut vers l'accomplissement de cette triple tâche que je dirigeai tous mes efforts. En 1821, je construisis le premier pont en fil de fer qui ail été jeté sur un grand fleuve, L'empressement que Ton mit de toutes parts à imiter cet exemple , ne tarda pas à dépasser toutes mes espérances. La simplicité , l'élégance et surtout le bas prix de ces ponts les recommandaient également à la faveur publique , et en peu d'années on en vit un grand nombre établis dans des localités où les ponts sur arches auraient été ou impossibles ou trop coûteux.
L'application de la vapeur à la navigation et aux chemins de fer présentait beaucoup plus do difficultés ; et c'est principalement l'histoire des tentatives que j'ai faites pour améliorer le système des machines, que je viens mettre sous les yeux du public. Le succès qu'a obtenu mon nouveau système de chaudières à tubes générateurs, et l'application immédiate qui en a été faite aux machines locomotives , m'autorisent à espérer que je n'obtiendrai pas des résultats moins satisfaisants dans l'application que je me propose d'en faire à la navigation et aux autres besoins de l'industrie. Je în'estimerai trop heureux , si cette découverte peut contribuer à déterminer d'autres conquêtes de la science , dans le domaine des productions positives.
Je consignerai en outre dans cet ouvrage toutes les observations que j'ai dû faire en construisant le chemin de fer de Saint-Etienne. Ce chemin ne compte que quinze lieues d'étendue , et dans ce court espace se sont rencontrés tous les obstacles , toutes les difficultés , tous les accidents de terrains ,
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tous les cas enfin , ordinaires ou exceptionnels" qui peuvent se présenter dans les plus vastes parcours. La description des moyens que j'ai employés pour les mener heureusement à lin , sera donc de quelque secours aux. constructeurs.
Il y a quelques années, tous les grands travaux d'utilité publique étaient dirigés exclusivement par les ingénieurs du gouvernement. A ces ingénieurs , nourris d'études spéciales et approfondies , on pouvait sans inconvénient parler le langage de la science, avec toutes ses abstractions et ses formules complexes. Mais depuis que l'exécution des grandes entreprises a cessé d'être monopolisée, d'autres devoirs sont imposés aux écrivains. Leurs raisonnements comme leurs explications ne doivent plus seulement s'étayer sur des données théoriques , ou sur des solutions mathématiques qu'ils supposeraient admises à priori ; ils doivent remonter jusqu'aux éléments de la science , les simplifier , les résumer , les mettre enfin à la portée de toutes les classes de lecteurs. Ou sait avec quelle facilité les principes des sciences mathématiques et les méthodes analytiques surtout s'effacent de l'esprit. Lorsque l'auteur suppose qu'il lui suffira de rappeler les sources où il a puisé les éléments de ses calculs, et les formules dont il indique les résultats et les applications, il arrive d'ordinaire que le lecteur le croit sur parole , et passe outre , sans se mettre en peine de le suivre dans sa marche. Les démonstrations les plus simples et les plus propres à éclairer le praticien se confondent dès lors dans son esprit avec des formules empiriques ou des données arbitraires; et s'il ne renonce pas à poursuivre une telle lecture, au moins n'eu rclire-t-il aucun fruit.
L'homme qui a étudié avec succès les mathématiques a acquis la faculté de saisir et de suivre un ordre d'idées en rapport avec la nature de celte étude ; il a enrichi son intelligence d'un genre d'aptitude qui ne se perd jamais. Mais hors le cas où il se serait livré ensuite à renseignement de celle
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science , il est bien rare que le souvenir ne s'en affaiblisse pas bientôt dans son esprit. J'ai voulu être compris , même de ceux qui ont oublié. Il m'a donc paru nécessaire d'exclure de cet ouvrage tous les calculs trop compliqués , et d'y suppléer par des explications brèves et claires. Il est évident d'ailleurs que pour faire avancer l'art des constructions et la mécanique usuelle , il faut employer une méthode différente de celle qui n'est intelligible que pour les hommes versés dans les hautes sciences spéculatives. Quand on veut aider aux développements de l'industrie, il faut mettre à son service les principes les plus simples des sciences ; et par un langage dépouillé de toute forme conventionnelle , en étendre , et, autant que possible, en populariser l'usage.
Pour ne pas m'écarlcr de cette marche , toutes les fois que l'étude d'un fait aurait exigé le renvoi a des formules ou à des ouvrages spéciaux , j'ai cherché à y suppléer par des démonstrations faciles à saisir , sans négliger toutefois de mettre le lecteur sur la voie des principes à l'aide desquels il pourrait obtenir des démonstrations analytiques rigoureuses. C'est d'après cette méthode que j'ai établi tous les calculs ayant pour but de déterminer :
1° Le tracé d'une ligne de chemin de fer envisagé sous le double rapport de la facilité et de l'économie des transports ;
2° Le temps qu'emploient les convois pour acquérir une vitesse donnée , lorsqu'ils descendent sur un plan incliné , ou lorsqu'ils sont mis en mouvement par une machine dont on peut apprécier la puissance ;
3° La résistance de l'air ;
4° L'effet de la gravité dans les courbes, pour faire dévier les convois de leur direction ;
5° L'effort horizontal que les convois exercent contre les rails , dans les courbes , et l'excès de frottement qui en résulte ;
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6° Les causes pour lesquelles les machines , pendant leur marche , abandonnent quelquefois momentanément les r<iils *
7° L'excès du frottement et les effets des chocs qui en sont
la conséquence;
8 a La force de résistance des rails ; 9° La pression et l'action de la vapeur dans les machines. Toutes ces questions , je les ai discutées , et j'ai cherché à les résoudre , non pas au point de vue théorique , mais à l'aide des faite constatés par l'expérience.
J'ai eu soin , en toute circonstance , de préciser par des applications numériques les résultats que m'a fournis le calcul. Et en effet, une formule se grave bien mieux dans la mémoire lorsqu'on a eu occasion de l'appliquer à une solution positive se rattachant à quelque intérêt matériel , que lorsqu'on ne l'a considérée que dans des termes indéfinis , ou que l'on n'en a fait qu'un essai sans but réel. Mes démonstrations et mes calculs auront dortc l'avantage de pouvoir être facilement retenus par tous les praticiens.
Bien que mes intentions prédominantes , en entreprenant ce travail , aient été telles que je viens de les exposer , j'ai cru cependant ne devoir pas rester étranger à la discussion des grands intérêts nationaux que soulève la création des chemins de fer , et dont s'occupent en ce moment nos chambres législatives* J'ai présenté quelques réflexions relatives au point de vue sous lequel ces questions me paraissent devoir être envisagées. L'opinion que je me suis formée à ce sujet , ainsi qu'une courte notice sur l'origine et les progrès des chemins de fer , sont l'objet des deux premiers chapitres de mon ouvrage*
J'entre ensuite dans la discussion des problèmes qui se rattachent directement à l'art et à l'exécution.
Un bon système de pentes et de courbes , approprié aux besoins , est , sans contredit , l'élément premier , la base
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fondamentale d'une exécution sagement combinée. J'ai longuement insisté sur ces deux points , et je me suis efforcé de bien définir les limites dans lesquelles on doit se restreindre , relativement aux conditions que l'on est tenu de remplir. La considération des moteurs à employer devant exercer une grande influence sur la proportion des pentes , j'ai dû entrer ici dans quelques détails sur la valeur comparée des moteurs. On ne sera donc pas étonné de rencontrer dans ce chapitre quelques digressions anticipées sur ce sujet.
Des chapitres IV , V et VI , le premier traite des causes accidentelles qui contribuent à faire varier la résistance des convois ;
Le second des travaux d'art \
Le troisième des wagons.
Sur ces questions , je me suis presque exclusivement borné à exposer les cas exceptionnels qu'une longue expérience m'a fourni l'occasion d'étudier. Quant à tous les détails qui ont été décrits dans les autres ouvrages sur les chemins de fer , ou que l'on peut saisir à la simple inspe< tion des travaux exécutés , je n'en ai traité que les points les plus importants.
Les deux derniers chapitres sont consacrés à l'étude des moteurs , et , en particulier , des machines locomotives. Je regarde cette partie de mon travail comme la plus impor^ tante et la plus neuve , et je me plais à espérer qu'elle ser^ vira à rectifier quelques erreurs accréditées, sur la valeur comparative des chevaux et des machines.
J'ai cherché à bien déterminer la somme de la force que peut fournir un cheval dans la moyenne des conditions ordinaires. Les résultats auxquels je suis arrivé , et qui se rapprochent beaucoup de ceux qu'avait indiqués , il y a quarante ans , l'illustre Mongolfier , dont j'ai le bonheur d'être le neveu et le disciple , sont fort au-dessous de l'appréciait
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lion communément admise. Je les crois aussi beaucoup plus exacts , et propres à prévenir les mécomptes dans lesquels sont tombés tous ceux qui ont pris pour base cette appréciation.
J'ai apporté encore une attention toute particulière à étudier le mode d'action de la vapeur dans les diverses machines qu'emploie l'industrie , et à rechercher la quantité de force motrice qu'elles peuvent produire. L'examen de cette question m'a naturellement amené à exposer , sur la génération de la force , quelques idées que je tiens de M. Mongolfier.
Malgré la répugnance que j'éprouvais à heurter les idées reçues, et à exposer une opinion dont la conséquence serait de substituer une théorie nouvelle à celle qui a été adoptée jusqu'ici , je n'ai pas hésité. Je voyais , en elîct , dans cette manière d'envisager les choses , un moyen de jeter quelque lumière sur une partie* encore obscure de la science , et de faire faire un pas à l'art d'utiliser la chaleur à la production de la force. D'ailleurs , toutes les explications données par mes devanciers étant reconnues insuffisantes , je ne devais pas balancer à en émettre de nouvelles, qui m'ont conduit à une distance beaucoup moindre des résultats donnés par la pratique.
M. Mongolfier pensait que le calorique et le mouvement ne sont que la manifestation différente d'un seul et même phénomène , dont la cause première reste entièrement cachée à nos yeux. J'ai donc -considéré le mouvement dans ses rapports avec la quantité de chaleur qui est employée à le produire , en faisant abstraction des corps qui servent d'intermédiaire à cette transformation. J'ai pu ensuite examiner jusqu'à quel point il serait possible de faire remplir à tout autre corps le rôle que joue la vapeur d'eau dans le système actuel. Peut-être trouvera-t-on , dans le développement de ces idées , quelques vues qui aideront à fixer l'opinion sur
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les tentatives que l'on fait pour obtenir de l'air comprimé tout l'effet qu'on obtient de la vapeur.
En considérant le mode d'action de la vapeur du point de vue sous lequel je l'ai présenté, on arriverait à cette conséquence :
Que du calorique qui sert à évaporer l'eau , une trèsfaible partie seulement est employée à produire la force ou puissance mécanique , et qu'une autre portion bien plus considérable se perd sans effet après avoir été produite.
Reste donc à reconnaître cette seconde portion de chaleur , et à trouver le moyen de l'utiliser. C'est un vaste champ de découvertes que je livre aux explorations de la science. Toute perte est hostile à l'économie , et c'est dans la plus parfaite économie de temps , d'argent et de moyens que gît pour nous le secret du progrès social. Augmenter la puissance de l'homme sans augmenter les dépenses à l'aide desquelles il parvient à l'exercer, ce serait aider à la solution du problème. Puisse-t-il m'être donné d'y contribuer pour la plus faible part !
Quoiqu'il en soit de ces fruits que je ne puis espérer que dans l'avenir , j'offre dans ce livre , à mes contemporains , tout ce que j'ai pu recueillir d'observations et d'expérience > pendant de nombreuses années d'étude et de pratique. Il ne sera donc pas sans utilité pour le présent , et c'est à ce titre surtout que je réclame pour lui la bienveillance du public.
DU
J. Origine des chemins de fer.
Les grandes innovations industrielles ne sont jamais le fruit d'une conception soudaine et complète ; elles ne sortent point à 1 état parfait, du génie d'un seul inventeur. Il est trèsrare d'ailleurs que leur développement ne soit pas subordonné aux progrès de plusieurs autres arts, dont leur application exige le concours simultané. Ce n'est que quand le fait est accompli., quand il se traduit en résultats positifs , que l'on en comprond généralement l'importance. Il enlre alors dans la masse des éléments dont se compose la civilisation ; il prend une part active et appréciable au mouvement des idées et des choses. Alors aussi on s'occupe à en étudier la portée , à en apprécier l'influence, d multiplier les avantages qu'on peut en retirer. C'est à ce point de leur maturité que commence , à proprement parler , l'histoire de toutes les inventions industrielles. Quant à la période antérieure , lorsqu'elle n'est pas ensevelie dans une impénétrable obscurité , elle se résume en quelques traits qui se représentent presque sans exception , dans le même ordre et avec les
mômes circonstances : au point de départ , on rencontre un homme dont l'imagination puissante a devancé son époque et jeté dans la région des choses possibles un regard que je pourrais appeler prophétique ; il a pressenti l'œuvre , il eu a entrevu peut-être les résultats ; mais la science a fait défaut à la pensée , et c'est à peine s'il a pu jeter dans le mouvement social , un germe imperceptible. Cependant ce germe a grandi insensiblement ; il a profilé de tous les progrès qui se sont faits autour de lui ; chaque découverte nouvelle dans les industries secondaires lui a fait faire un pas vers la maturité. Enfin lorsque le besoin général a réclamé l'innovation, lorsque le monde a été , si je puis le dire , préparé à la recevoir et à l'utiliser , il s'est trouvé un homme judicieux et persévérant dont les heureuses combinaisons en ont universalisé le bienfait. Et ce dernier a recueilli , avec la gloire qui lui était légitimement acquise , toute la part à laquelle ses devanciers avaient droit ; car la reconnaissance publique est peu soucieuse des théoriciens qui ont deviné ou constaté un principe; elle se porte tout entière sur celui qui l'a fécondé par l'application. C'est ainsi que le nom de AVatt est devenu populaire et immortel , tandis que l'on connaît à peine ceux qui , avant lui , avaient étudié la force de la vapeur.
On sait bien moins encore à quelle époque et à quel premier inventeur remonte, en réalité, l'origine des chemins de fer. L'idée de faciliter le tirage des voilures en plaçant sous le passage des roues un corps dur et uni , était si simple et devait se présenter si naturellement aux hommes les moins ingénieux , qu'il ne serait pas possible de lui assigner une date. Que l'on ait employé successivement, à cet effet , des dalles en pierre , des pièces de bois , et enGn des bandes de fer , ce sont autant de perfectionnements qu'a subis la construction des voies , mais dont l'usage ne se répandit pas d'a!)ord. Ce n'était, au reste , qu'un premier pas vers l'invention du mode de transport dont nous obtenons aujourd'hui de si admirables résultats.
Il parait que des chemins à rails en bois étaient établis à Newcaslle-sur-Tyne , dans le comté de Durham , en Angleterre, dès l'année 1649 i ; on en obtenait une telle diminution de la résistance au tirage , que , sur une route ,en plaine ,
i Traité pratique des chemins de fer, par Nich. Wood. Paris» 1834 , § 5.
un.seul cheval pouvait traîner quatre chaldrons , ou 10,000 kil. environ de houille. Mais la prompte détérioration de ces rails opposait au service de graves inconvénients. Pour y obvier , M. Reynolds , l'un des intéressés dans la grande fonderie de Colebrook-Dale , dans le Shropshire , eut l'idée de substituer aux pièces de bois des rails en fonte de fer. 11 proposa à ses co-associés de faire , à ce sujet, une expérience qui eut lieu le 13 novembre 1767 1 , sur la quantité de cinq à six tonneaux de rails seulement.
Ces rails étaient plats, avec un rebord , soit intérieur, soit extérieur , pour maintenir dans la voie les roues des wagons. Ils étaient fixés , par des chevilles de fer ou par des clous à vis, sur des pièces en bois placées en travers de la voie. Mais la poussière et la boue , s'accumulant dans l'angle que formait le rebord, nuisaient à la circulation , et M. Sessop imagina , en 1789 , de transporter ce rclwrd sur les roues. Par suite de cette modification , la forme des roues et des rails , et la manière d'assembler ces derniers sur des chairs en fonte de fer et des dés en pierre ou des traverses en bois se trouvèrent , à peu de chose près , ce qu elles sont aujourd'hui.
En 1820, la fabrication du fer malléable ayant reçu , en Angleterre , des perfectionnements qui en firent considérablement baisser le prix , M. John Birkinshaw, des forges deBedlihgton , obtint une patente pour faire des rails en fer, ondulés, et d'une longueur de 15 pieds anglais. Son procédé consistait à faire passer des barres de fer rouge par une série de cannelures creusées sur un cylindre. Les cannelures offrant une profondeur qui croissait et décroissait alternativement, le rail, au sortir de ce moule, présentait, à la partie inférieure, une suite de segments, égaux chacun au développement du cylindre. Les coussinets destinés à supporter le rail se plaçaient au point de jonction des segments.
Depuis cette époque , on n'a plus à signaler aucun progrès sensible , ni dans la fabrication des rails , ni dans la manière de les assujettir. Ce n'est pas que le système de la voie ne puisse être encore amélioré ; mais les efforts qui ont été faits dans ce sens n'ont presque rien produit. Toutefois , cet intéressant problème industriel est poursuivi par un grand nombre d'hommes savants tt éclairés, et l'on peut
i Ti nitù pratiqua de» chemins for , § ?.
16 Chapitre t
espérer que leurs recherches ne seront pas toujours infruc^ tueuses.
Quoi qu'il en soit , les chemins de fer , dans leur état actuel , suffisent aux besoins de notre époque ; la France surtout en retirera de grands avantages. En tout ce qui tient aux moyens de transport , les Anglais nous ont devancés de beaucoup ; leurs belles routes , leurs excellents chevaux , la bonne organisation du service de leurs voitures publiques , leur ont donné sur nous jusqu'ici une supériorité incontestable : nos chemins de fer construits , nous n'aurons plus rien à envier à nos voisins , pour la commodité et la rapidité des voyages. Les gouvernements reconnaîtront bientôt , sans doute, combien il leur importe de faciliter , d'encourager les relations de peuple à peuple, de multiplier les moyens de communication , de hâter l'échange et la fusion des idées, de mettre en rapport et en opposition toutes les industries ; alors les haines , les rivalités nationales s'effaceront , et l'on verra s'accroître et se développer cette tendance qui semble appeler aujourd'hui tous les peuples civilisés à ne former plus qu'une seule famille.
II. Du rang que les chemins de fer occupent'dans le système général
des transports.
D'après la forme même des chemins de fer , les wagons , c'est-à-dire les voitures appropriées à en faire le service , sont invariablement liés à la route où ils doivent se mouvoir ; ce n'est qu'au moyen d'une manœuvre particulière que l'on peut intervertir l'ordre dans lequel ils ont été primitivement placés sur la voie. Cette condition sembla, dans l'origine , entraîner nécessairement cette conséquence : qu'un seul et même intérêt devrait présider à l'établissement , à l'exploitation et à l'entretien du chemin. Aussi les chemins de fer ont-ils été créés d'abord pour desservir des houillères , des carrières de pierre ou d'ardoise , des fours à chaux , etc. : ils étaient consacrés enfin à l'usage spécial d'une industrie dont tous les produits partaient du même point , pour être transportés soit sur le bord d'un canal , soit dans quelque grand centre de consommation. Cet état de choses dura près de deux siècles.
Mais lorsque l'accroissement des besoins eut déterminé une plus grande activité dans la consommation , les moyen»
ordinaires de transport devenant insuffisants , on eut la pensée de généraliser l'emploi des chemins de fer. On s'occupa donc à en développer les lignes , à en étendre l'usage et à les mettre , tant par la solidité de la construction que par le perfectionnement des accessoires , en rapport avec les nouveaux services auxquels on les destinait. Le chemin de fer de Darlinçton à Stokton , est le premier qui ait été établi sous l'empire de ces idées. Il fut entrepris , en 1825 , par une compagnie composée , en grande partie , de membres de la société des quakers , propriétaires des houillères située» au delà de Darhngton. Sa principale , ou plutôt son uni-
r destination était de faciliter l'écoulement des produits ces mines. Il faut remarquer que les circonstances les plus favorables secondaient cette tentative d'innovation ; car elle se faisait dans une localité riche en carrières de toute espèce , et dont la population était , depuis longtemps , accoutumée à employer ce mode de transport , mais seulement sur une petite échelle.
Les wagons furent d'abord tratnés par des chevaux , auxquels on adjoignit bientôt des machines ; mais ces moteurs étaient si lourds et si imparfaits qu'ils produisaient à peine assez de vapeur pour fournir une vitesse de 4 à 5 milles anglais à l'heure , ou 2 mètres environ par seconde* Une telle lenteur , si elle eût été inévitable , eût considérablement restreint l'utilité des chemins de fer. J'avais entrevu la possibilité de perfectionner le système des moteurs ; je m'en occupai activement , et fus assez heureux pour inventer les chaudières à tubes générateurs , que je livrai à l'industrie en 1827* A. l'aide de ce système , on put, tout en diminuant le poids de la machine, obtenir une quantité beaucoup plus considérable de vapeur , et par conséquent de puissance. Ce fut en 1830 , lorsque l'on mit en activité le chemin de fer de Manchester à Liverpool , que les nouvelles chaudières furent , pour la première fois , appliquées aux locomotives. Kl les fournirent immédiatement une vitesse qui dépassait tout ce qu'auparavant on eût jugé possible. Dans les premières expériences , faites le 15 septembre 1830, cette vitesse fut portée à 15 lieues à l'heure ; dans des essais postérieurs , elle fut poussée jusqu'à 25 lieues. Mais la crainle des accidents ne permit pas que l'on profitât de toute cette force ; et l'on jugea prudent de régulariser la marche sur une moyenne de 12 lieues à l'heure*
Dès lors, le service des chemins de fer prit une merveilleuse extension ; ils ne furent plus employés uniquement au transport des marchandises ; le nouveau moteur doublait leur utilité , et la rapidité de la inarche ne tarda pas à y amener un concours de voyageurs hors de tout rapport avec les calculs que Ton avait tenté d'établir préalablement sur l'accroissement probable de la circulation. Ce résultat est même devenu , aux yeux des spéculateurs , une garantie de succès , toutes les fois qu'un chemin de fer sera destiné à ouvrir des communications à travers de grands centres de population. C'est donc sur le déplacement des individus que se fondent désormais les avantages les plus certains des chemins de fer. Il est évident , en effet , qu il ne peut y avoir un intérêt égal à accélérer dans la même proportion , l'arrivage des marchandises. La grande vitesse ne s'obtient qu'aux dépens de la détérioration des rails et des machines locomotives, et les frais d'entretien et de réparation s'en augmentent proportionnellement. Aussi n'a-t-on pas encore résolu la question de savoir si , pour le transport des marchandises lourdes et encombrantes , les chemins de fer doivent être préférés aux canaux ou aux rivières navigables. Il est probable que ces deux modes de transport seront longtemps encore usités concurremment. Si même , dans l'avenir, l'accroissement illimité des déplacements exige qu'il soit établi , sur les chemins de fer , des voies particulières pour les voyageurs et pour les marchandises , cette grande activité ne sera pas exclusive en faveur des nouveaux établissements ; les uns et les autres continueront à être employés suivant la nature du service qu'on aura à en réclamer. La prospérité des chemins de fer réagira favorablement, même sur les canaux, et augmentera le mouvement des transports auxquels ils sont plus particulièrement destinés.
Des avantages que présentent les chemins de fer
Chaque mode de transport présente des avantages qui lui sout propres , et il est fort difficile d établir à ce sujet des comparaisons , et de prononcer en faveur de l'un ou de l'autre. Comment décider par exemple , s'il est préférable de mettre des points en communication , en établissant un chemin de fer , un canal ou une route, ou en améliorant le cours d'une rivière , ou par tout autrp moven qui .pourrait
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être découvert , si l'on n'a posé d'avance les conditions spéciales du problème a résoudre ? Ce ne sera donc que d'une manière générale que je pourrai traiter ici des avantages des chemins de fer.
Je l'ai déjà dit : la vitesse avec laquelle on peut voyager sur les chemins de fer n'a point de limites ; mais on n'a pas voulu jusqu'ici la porter à plus de douze lieues à l'heure. Les moyens d'établir les rails , les chairs , les dés , les chaussées , etc. , la construction des wagons et des machines ne présentent pas encore des garanties suffisantes de sécurité , pour que l'on ait osé aller au delà ; et l'exploitation de celte branche d'industrie est d'une date trop récente , pour que l'on ait pu corriger les nombreuses imperfections que l'expérience y a déjà signalées. Mais il n'est pas douteux que dans un temps qui n'est pas éloigné , on sera en mesure de profiter de toute la vitesse que l'on a obtenue dans divers essais. C'est surtout , c'est même uniquement dans l'intérêt des voyageur» que ce résultat est désirable ; car il est digne de remarque combien l'homme , instruit par la civilisation à comprendre la valeur du temps , est jaloux de l'économiser. Dans son impatience d'arriver promptement à son but , il ferme les yeux sur les dangers , ou les redoute moins qu'un retard. Sur les chemins de fer , par exemple , ces dangers sont tels , qu'en supposant les voitures arrêtées par un obstacle subit , elles viendraient se briser les unes contre les autres , avec une vitesse égale à celle d'un poids qui tomberait du haut d'un édifice élevé de cinquante mètres au-dessus du sol.
Quant aux marchandises , il ne peut jamais, ou du moins que très-rarement être nécessaire de les transporter avec une aussi grande rapidité. Il suffit presque toujours au commerçant de connaître la durée du trajet; il prend alors ses précautions pour faire concorder l'époque de l'arrivage avec celle de ses besoins. Il est d'ailleurs très-peu de marchandises dont le prix soilassez élevé, pour que l'intérêt de l'argent entre le jour du départ et le jour de l'arrivée , défalcation faite de la différence du prix de transport , mérite d'être pris en considération. Ainsi , les sucres bruts expédiés du Hâvrc à Paris , restent movennement un mois sur la Seine. Le tonneau ayant une valeur de 1,500 fr. environ, et l'intérêt étant calculé à six pour cent, la perte s'élèverait à 7 fr. 50 c. , qui ajoutés aux 24 fr. de frais déboursés , porteraient le coût total du transport à 31 fr. 50 c. Il est évident qu'un service
20 CHAF1TBB I.
qui permettrait d'obtenir les arrivages , d'une manière régulière , en douze heures , devrait être préféré si les conditions 4u prix de voiture restaient notablement au-dessous de ce chiffre. Mais à prix égal , le trajet pût-il s'effectuer en trois ou quatre heures , le négociant n'attacherait qu'une bien faible importance à cette célérité , surtout lorsqu'il peut également bien conclure ses affaires au moyen des échantillons.
11 est donc indispensable , lorsqu'on est appelé à se prononcer sur le choix d'un mode de transport , d'entrer dans l'examen détaillé de toutes les circonstances qui se rattachent spécialement à la question posée. Un chemin de fer sera préférable , quelques difficultés que présente d'ailleurs son établissement, dans toutes les directions où se porte un grand concours de voyageurs , parce que ce concours augmentera nécessairement à mesure que les communications seront
Î)lus rapides. Au reste, la multiplicité des déplacements étant e premier et le plus inévitable effet des progrès d'un peuple vers la civilisation , on s'assure dans l'avenir toutes les chances possibles, en travaillant pour un ordre de choses dont chaque jour écoulé nous rapproche.
Mais en raisonnant dans cette hypothèse* on comprend facilement que le transport des marchandises peut apporter de fréquents inconvénients dans la marche , et détruire , en grande partie , les avantages des chemins de fer , en compromettant à la fois ce qui seul peut en assurer la prééminence , la vitesse et la sécurité. Quelques instants suffisent aux voyageurs pour entrer dans les voitures ou pour en sortir. Une fois que l'ordre est établi , que' chacun connaît le signal des mouvements, les moments et les lieux où l'on doit s'arrêter, les manœuvres des convois s'exécutent avec un ensemble cl une rapidité extraordinaires j et les pertes de temps sont réduites au plus bref délai possible. Il n'en est plus de même lorsque le convoi entraine des marchandises. D'abord l'impossibilité de charger et de décharger sur la voie principale, oblige à établir de nombreuses ramifications qui compliquent la ligne et augmentent les chances d'accidents. En outre , si l'on ne veut porter le prix de voiture à un taux trop élevé , il y a nécessité de faire supporter aux wagons des charges considérables ; la fatigue des rails s'accroît dans une proportion en rapport avec le poids accumulé sur un seul point; les fractur es de roues , d'essieux et de toutes les autres parties du matériel se multiplient; les encombrements, les chocs, peuvent mettre
plus souvent en danger ia vie des voyageurs. Enfin , ti la ligne que parcourt le chemin de fer traverse un pays où la population est disséminée en un grand nombre de petits centres , à tous ces inconvénients se joint un surcroît considérable de dépense ; car les frais et les mesures de prudence sont partout à peu près les mômes , indépendamment de l'importance des stations. Aussi , lorsqu'à la création du chemin se lie impérieusement l'obligation d'établir un grand nombre de stations ou de points de chargement et de déchargement , c'est une considération qu'il ne faut pas négliger de faire entrer dans les calculs , et d'envisager relativement aux frais matériels et à la probabilité des accidents.
Le prix des places des voyageurs et celui du port des marchandises ne peuvent être basés uniquement sur la proportion des distances parcourues , surtout lorsque le chemin de fer , comme tous ceux que la France possède aujourd'hui , est d une médiocre étendue. Le convoi organisé et mis en mouvement, quelques kilomètres de plus ou de moins dans sa marche produisent à peine sur les frais une légère différence, qui perd toute importance lorsqu'on la compare à la dépense totale du voyage,
Mais ne perdons pas de vue que le but principal pour lequel furent créés les chemins de fer , fut de transporter d'un lieu à un autre , et au meilleur marché possible , de grandes quantités des productions du sol ou de l'industrie. Et si , depuis leur origine , des résultats sur lesquels on n'avait pas compté d'abord , ont donné la pensée d'utiliser au profil des voyageurs une vitesse inconnue jusqu'alors , c'est un deuxième avantage qui est venu s'ajouter et non se substituer au premier. Il est dans nos pays une foule de localités où gisent sans emploi de grandes masses de substances précieuses, dont les chemins de fer peuvent déterminer ou faciliter l'exploitation. Dans ces circonstances, les bénéfices qu'on eu retirera ne se borneront donc plus seulement à une économie sur le prix de voiture ; en transportant ces matériaux dans les Ueux où la consommation les réclame , ils augmenteront la richesse nationale de la valeur tout entière du produit; ils créeront, pour ainsi dire, dans chaque localité , l'aliment nécessaire à son industrie ou à ses besoins sociaux.
Ce bienfait s'accomplira sur une plus vaste échelle, et deviendra surtout plus sensible , lorsque les chemins de fer
et les diverses machines destinées à en faire le service auront reçu les perfectionnements qu'une trop courte expérience n'a pas permis encore d'y apporter.
On peut se faire une idée de l'incertitude qui règne encore dans les esprits sur tout ce qui touche à cette grave question , quand on remarque que des capitalistes ont adressé au gouvernement des soumissions par lesquelles ils sollicitaient des concessions sur de grandes lignes , moyennant un péage de 8 centimes par tonneau de marchandises et par kilomètre ; et que, dans cette même année, les chambres, après avoir refusé au gouvernement les fonds nécessaires pour établir lui-même ces lignes sous la perception d'un tarit de 7 1/2 centimes , ont fini par les concéder à des compagnies particulières à un tarif moyen de 12 centimes environ.
11 ne faut pas se dissimuler que tant que l'on n'aura pas adopté des mesures générales régulières et précises , tant que la législation sera flottante , le développement que prendra celle industrie sera lent , et les résultats que 1 on peut en attendre, paralysés en partie. Il est donc du devoir du gouvernement de s en occuper activement ,-parceque tout retard porte préjudice aux progrès. Mais, pour asseoir sagement les bases des règlements qui seront faits sur la matière , il sera nécessaire d'envisager les choses d'un point de vue élevé , d'embrasser la question dans toute sa portée , de la dégager des considérations étroites et des réclamations des intérêts particuliers qui tenteraient de prévaloir sur les intérêts généraux.
J'en donnerai la raison dans un exemple :
Qu'une compagnie entreprenne un chemin de fer dont le but sera , ou de transplanter , si je puis le dire , une carrière de houille au sein d'une ville populeuse et manufacturière , ou de transporter des minérais de fer ou autres dans un grand centre d'industrie, ou de centupler l'emploi des produits de la mer en les répandant promptement et à bas prix dans l'intérieur des terres ; ou de réaliser des échanges de substances végétales ou minérales, propres à féconder le sol et à le disposer à recevoir de nouvelles cultures. De tels établissements, on le reconnaîtra sans peine, réagiraient de la manière la plus bienfaisante sur la prospérité d'une nation , et sur le bien-être des individus.
Mais supposons que par les règlements généraux , ou d'après les clauses du cahier des charges , il soit permis à
chacun d'adapter à ce chemin les coupures , roies de déflation ou embranchements utiles à son service particulier , sous la simple réserve de payer le tarif à raison de 5, 000 mètres , quelle que soit d'ailleurs la distance qu'il aura parcourue au-dessous de celle limite. Admettons même que ce tarif soit porté à 10 centimes par tonne et par kilomètre , taux fort élevé pour un chemin qui fonde sa prospérité sur le transport des matières lourdes , ayant ordinairement peu de valeur intrinsèque. Si un propriétaire s'avise de vouloir employer cette voie pour mettre en communication deux établissements riverains de la ligne , et éloignés l'un de l'autre de î à 5,000 mètres , il pourra chaque jour et même plusieurs fois par jour , et pour la faible rétribution de 1 fr. 50 cent, par wagon , contraindre la compagnie à venir exécuter uu service de quelques inslanls sur cette partie du chemin. Il est inutile d'entrer dans les détails d'estimation des perles qu'en éprouverait l'entreprise ; mais il est évident qu'il s'ensuivrait d'incalculables entraves pour la liberté du parcours général , que les intérêts de la compagnie seraient lésés , et qu'il ne faudrait pas que de semblables sujétions se renouvelassent bien des fois sur la longueur du chemin pour en absorber tous les bénéfices. Il suffirait donc de la volonté ou du caprice d'un certain nombre d'individus pour ruiner l'entreprise et priver ainsi toute une ville , tout un pays , d'une ressource peut-être indispensable à son existence. En effet , pour que l'entreprise prospère, il faut que le moulant total du prix du transport des marchandises qui parcourent la ligne entière , ou du moins une grande partie de la ligne , couvre , avant de produire un bénéûce net , non-seulement les frais occasionnés par ce transport, mais encore les pertes qu'entraîne le service sur de petits espaces ; et il est clair que ces pertes , en s'accroissant , peuvent arriver promptement à dépasser le chiffre des bénéfices.
Ces considérations sont également applicables au cas où le tarif d'un chemin de fer n'établirait pas des prix variés proportionnels aux diflicultés locales qui se rencontreraient sur quelques points de la ligne. Ainsi un plan incliné, une pente régnant sur le tout ou sur une partie du parcours , peuvent , quand le convoi remonte , doubler ou tripler les frais de traction.
Il en serait de même enfin dans toutes les circonstances particulières o à l'excédant de dépense ne serait pas compensé
par une augmentation de prix , et dont la multiplicité déterminerait un déficit dans la balance générale.
En ce qui concerne le transport des voyageurs , les intérêts de la compagnie ne seront pas moins froissés par l'établissement de stations trop fréquentes entre les points de départ et d'arrivée , si le prix est réglé uniquement d'après la distance parcourue. Mais on pourrait établir quelques stations principales dans des lieux où la perte du temps serait compensée , soit parce qu'on y renouvellerait les provisions d'eau ou de combustibles , soit parce qu'ils avoisineraient une ville de quelque importance. Il semblerait juste alors que, pour les voyages d'une moindre longueur, la compagnie fût autorisée à percevoir le droit entier attribué par le tarif au transport entre les deux stations. Cette latitude lui permettrait de fixer des prix suffisants pour se couvrir du surcroît de dépense qu'occasionnent les temps d'arrêt ; mais elle n'en devrait pas moins , dans son intérêt bien entendu , les maintenir à un taux assez modique pour s'assurer la clientellc contre toute concurrence , et pour favoriser , autant que possible , l'augmentation du nombre des voyageurs.
Dans le but de conserver une garantie contre le monopole des compagnies, on avait voulu aussi reconnaître en principe le droit de libre circulation ; c'est-à-dire qu'il aurait été permis à tout venant d'éviter la location du matériel de la compagnie en faisant soi-même son propre service , et en payant le parcours d'après des bases déterminées. Ces mesures , si on les avait adoptées , n'auraient été qu'un moyen d'entraves apporté gratuitement au service , et n'auraient eu pour effet que de blesser les intérêts de la compagnie, sans aucun profit pour le public. Une telle condition insérée au cahier des charges aurait nécessairement maintenu les soumissions à des prix beaucoup plus élevés. Les intérêts du public trouveront ailleurs une garantie bien autrement puissante , puisqu'elle se lie intimement au succès même de l'entreprise : il suffira que les compagnies aient eu le temps de reconnaître que le bas prix des transports peut seul leur amener les masses , et que ce sont les masses qui font la prospérité d'un chemin de fer , quand le service en est régularisé et simplifié. Cette vérité bien constatée f le gouvernement pourra s'en rapporter aux compagnies elles-mêmes pour la fixation de leur tarif.
La législation anglaise , toujours identifiée par suite du
génie même de la nation , avec la prospérité de l'industrie nationale , avait compris , dès avant l'expérience , toute la portée de ces considérations. Elle décida par avance la question; sans attendre des essais dont elle avaitprévu l'issue, elle ordonna que sur le chemin de fer de Darlington à Stokton , quelque court trajet que l'on fit, on ne paierait , en aucun cas , un prix, moindre que celui du parcours de 10 milles anglais ou 16 kilomètres; le tarif fixait en outre nn droit de 6 pence ou 60 centimes pour le passage de chaque plan incliné. Mais , d'un autre côté , le droit sur le transport des houilles , qui forme l'objet principal de ce rail-way , établi à un penny par ton et par mile anglais , c'est-à-dire à 6 -y- centimes par Kilomètre , est réduit à moitié pour tous les chargements qui , parcourant la ligne jusqu'à son extrémité , sont embarqués au port de Stokton pour être exportés. En sus du prix de transport , la compagnie perçoit pour le louage de ses wagons, un demi-penny par ton et par mile ; le droit total est donc de 9 e 37 par tonne de houille consommée dans le pays , et de 6 e 25 par tonne destinée à l'exportation. Par ces sages mesures , le gouvernement anglais atteint le double but de favoriser l'accroissement des transports dans l'intérêt de la compagnie , et d'encourager , dans son propre intérêt , l'écoulement hors de ses frontières des productions de son sol et de son industrie. Sans affirmer absolument que la compagnie de Darlington doit à ces conditions l'état florissant de son entreprise , je ferai cependant remarquer que ce chemin de fer est le seul dont personne n'ait jamais songé à contester le succès. C'est donc un précédent qui devra être pris en sérieuse considération par le gouvernement et par les compagnies , quand il s'agira de déterminer les bases d'une exploitation analogue.
A l'époque où forent accordées en France les premières concessions de chemins de fer , l'organisation de ce genre d'établissements n'y était connue encore qne de la manière la plus imparfaite. Le gouvernement crut devoir , par précaution , se réserver le moyen de mettre postérieurement à profit les leçons de l'expérience. 11 laissa donc dans le vague tous les points sur lesquels il ne pouvait statuer en connaissance de cause et d une manière définitive : c'est ainsi que dans l'ordonnance royale qui autorise la construction du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon , il n'est nullement question du transport des voyageurs , et qu'on s'y est borné
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à fixer les lieux de chargement. Plus tard seulement, on dérida que de cette fixation résultait, comme conséquence au profit de la compagnie , le droit de percevoir le prix entier porté au tarif pour le parcours entre deux de ces stations , quelque court que fut d ailleurs le trajet accompli. Ce principe , après avoir été le sujet de quelques contestations , fut enfin admis et mis à exécution comme formant la loi des parties. Postérieurement encore , le gouvernement a adopté pour minimum du droit de parcours sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, une distance de 6,000 mètres. Peutêtre est-ce trop peu ; je crois qu'en portant cette distance à 10,000 mètres , on aurait traité plus équitablcment les intérêts de la compagnie sans nuire à ceux du public.
Je n'essaierai pas de calculer , comparativement à la dépense, les avantages que peuvent produire , soit la création d'un chemin de fer, d'un canal , d'une route ordinaire; soit la canalisation d'une rivière ; soit la construction , au moyen de l'asphalte, d'une route dont le service serait fait par des machines locomotives , nouveau genre d'établissement qui parait devoir prendre bientôt rang parmi les utiles inventions de notre époque. De telles comparaisons , je le répète , ne prouvent rien lorsqu'on n'en a pas précisé les termes. Pour leur donner quelque valeur , il faudrait qu'on y tînt compte d'une foule de circonstances , variables à l'infini , et sur la rencontre desquelles on ne peut même bâtir un système raisonnable de probabilités. En effet , quand il s'agit d'ouvrir une voie de communication , la détermination à prendre dépend et des besoins que l'on a à satisfaire , et de la disposition des localités, et du prix des matières premières, et des ressources de toute espèce dont on peut disposer , et enfin du degré de civilisation et de l'état moral des populations chez lesquelles et pour lesquelles cette voie doit être ouverte. On ne sait pas ordinairement , à moins que l'on n'en ait fait sur les hVux une élude spéciale , quelles grandes différences existent p irfois dans la nature de deux pays qui , physiquement, sont peu éloignés l'un de l'autre; entre deux populations dont les mœurs et les usages semblent être à peu près les mêmes. C'est un examen que ne doit jamais manquer de faire préliminairement celui qui fonde une industrie dans une contrée où elle est nouvelle. S'il froisse des habitudes , s'il heurte sans ménagement dos préjugés, s'il n'a pas d'avance , et avec soin , pesé la résistance qu'il trouvera dans
ce genre d'obstacles , il marche entre deux dangers qui le menacent également : ou bien il échouera complètement dans ses projets ; ou bien il verra , à la moindre circonstance imprévue qui viendra contrarier ses efforts , l'opinion publique rejeter sur son incapacité , sur son ignorance , ou sur des causes chimériques , mais accusatrices , ce que souvent nulle sagesse humaine n'aurait pu éviter.
IV. Considérations sur les progrès probables de l'art de construire les cheuiius de fer.
L'histoire des peuples nous montre l'esprit humain toujours inquiet , toujours agité , toujours ardent à perfectionner et à augmenter les moyens de puissance dont il dispose , ou à se créer de nouveaux besoins qu'il s'étudiera ensuite à satisfaire. Entraîné par un vague désir d'étendre ses jouissances , d'atteindre à un mieux indéfini qu'il se représente toujours devant lui , l'homme ne peut jamais être satisfait de ce qu'il possède. Quand nous savons le modérer , ce désir est salutaire et bienfaisant, il nous pousse vers le progrès; mais , si nous ne le contenons dans de justes bornes , il nous précipite dans le découragement. Alors nous arrivons au dégoût de la vie ; et nous le trouvons précisément dans un penchant que la nature a mis en nous pour nous attacher à l'existence , en déguisant , sous la grandeur du rôle social , la chétive importance de l'individu. C'est à ce besoin inné des jouissances que l'homme doit le développement de ses facultés, et l'activité de son intelligence; c'est à ce besoin qu'il doit les grandes conceptions , les heureuses découvertes, qui se groupent sous un caractère spécial à chacune des grandes époques de la civilisation , qui gravent , dans les fastes de l'humanité, chacune des phases de la vie d'un peuple. La satiété conduit lame vulgaire au suicide; usais elle n'a pas, sur l'homme de génie , celte pernicieuse influence , oa plutôt l'homme de génie ne l'éprouve jamais. Lorsque dans les connaissances acquises, dans les faits accomplis, dans l'état présent des choses, il ne trouve plus un aliment qui suffise à sa noble avidité, alors il s'élance dans les régions de l'inconnu. Là, il interroge les possibilités, il s'attaque à de nouveaux problèmes. Et parfois par ses combinaisons profondes , par une courageuse persévérance , d'autres fois par un effort violent et subit de son esprit , il acquiert au inonde
une vérité do plus , une science nouvelle. Entre celui qui succombe lâchement sous le poids d'un désir stérile , et celui qui , pour satisfaire ce désir , accomplit et lègue à l'humanité quelque grande et utile conception , la distance ne se mesure pas plus que celle qui sépare l'esprit de la matière.
Les diverses facultés de l'esprit humain ne se développent pas d'une manière régulière et continue ; et l'on ne saurait déterminer à l'avance dans quel sens porteront les progrès. Il suilit de l'influence de quelques individus pour entraîner la masse dans une direction tout à fait imprévue. Qu'un sujet devienne , par une cause fortuite, le but des méditations et des recherches de quelques hommes d'une science ou d'un rang supérieurs ; bientôt , poussés par cet esprit d'imitation qui forme la base de notre caractère , tous les autres talents viendront se grouper autour d'eux. Ces pentes diverses , que suivent isolément certaines portions de la société , déterminent chez les peuples un aspect , un état moral particuliers , et influent d'une manière sensible sur les rapports de puissance et de fortune qui existent entre eux.
Il n'est pas toujours facile de démêler les causes qui réagissent ainsi sur le mouvement social. Pour que la masse entre en jeu , il faut que les esprits aient été lentement prédisposés, il faut qu'on leur ait jeté antérieurement quelques idées en rapport avec la direction nouvelle dans laquelle on veut les conduire. Mais l'impulsion donnée , le mouvement continue et gagne de vitesse ; et souvent alors il devient impossible de le régler et de le contenir ; et souvent la masse ébranlée dépasse le but et marche longtemps encore sans s'inquiéter du point où elle aboutira désormais. Ainsi, dans les révolutions politiques , le peuple soulevé contre un pouvoir tyrannique, épuise le surperflu de sa force et les restes de sa colère contre les monuments des arts et de l'industrie; ainsi , la nation qui a pris les armes pour repousser l'ennemi de ses frontières, passe de la délense à l'attaque, de la résistance au désir de la conquête.
Le siècle dernier vit naître , à la suite de l'immortel Newton , une foule d'hommes qui , doués d'un moindre génie ,' ont contribué cependant à illustrer cette époque si rcmarr quable par les découvertes qui ont enrichi les sciences , et surtout l'astronomie physique. Mais , après avoir créé l'art de calculer les circonstances des phénomènes naturels dont ils avaient surpris le secret , ils ne purent qu'effleurer la
matière. Ils la léguèrent en- cet état à leurs successeurs, qui appliquèrent toute leur intelligence à en pénétrer les
f>rofondeurs. Enfin , cette science nous est arrivée dépouilée de ses mystères , et épuisée par les grands mathématiciens auxquels nous touchons ; ils ne nous ont transmis qu'un champ détriché.
Ces recherches , où pendant deux siècles s'était concentrée toute Fardeur des esprits , étaient pour nous choses a< quiscs. Les intelligences manquaient d'aliment ; il leur fallait un but. Elle se le sont proposé dans la résolution de toutes les questions qui se rattachent aux besoins les plus simples et les plus usuels de la société. Mais les penseurs se sont jetés dans la science spéculative ; ils ont fait des livres remplis d'abstractions , et ont négligé de descendre dans l'étude matérielle des faits , dont la connaissance seule peut éclairer la pratique. Les praticiens trouvaient leurs ouvrages ou trop au-dessus de leur portée , ou trop philosophiquement savants pour qu'ils crussent devoir les consulter. Ils s'accoutumèrent dès lors a regarder la théorie comme inutile , souvent même comme en contradiction avec la pratique. Cet état de guerre qui s'est manifesté en France au moment où les idées industrielles commençaient h s'y répandre et à s'y populariser , a singulièrement retardé les développements de l'industrie. Les capitalistes entreprenants, qui entrevoyaient dans d'utiles spéculations un moyen d'augmenter leur fortune , comprenant que le concours de la théorie et de la pratique était indispensable a la réussite de leurs projets , s'efforçaient de concilier ces deux sciences qui doivent toujours s'éclairer l'une par l'autre. Mais leurs efforts furent rarement heureux , et plusieurs fois de grandes déceptions répondirent a de chimériques espérances.
Le temps et l'expérience ont commencé à modifier un tel état de choses. L'Angleterre nous avait donné l'exemple en se bornant à enrichir son industrie de tous les essais , de toutes les découvertes pratiques sorlies des ateliers de ses artisans; cette méthode fut adoptée en France; alors de grands succès furent obtenus. Aujourd'hui l'impulsion s'est communiquée dans tout' le moude civilisé, et l'industrie suit à grands pas une marche ascendante , dont il n'est donné à personne de prévoir la durée et l'issue.
Les chemins de fer ont été l'une des œuvres les plus étonnantes de notre époque. On a pciue encore à se familiariser
avec celte incroyable vitesse , qui entraîne les voyageur j sans leur laisser le temps de se rendre compte de l'espace qu'ils parcourent. Ce qui n'est pas moins surprenant , peutêtre , c'est l'audacieuse témérité des premiers qui se sont confiés à ces terribles moteurs. Mais l'influence de l'exemple est miraculeuse ; ce qu'aucun homme isolé n'oserait faire , dix simultanément vont le tenter. Chaque voiture renfermait un certain nombre de compagnons qui se donnaient mutuellement du courage ; et ils oubliaient que le moindre dérangement de ces puissantes machines , serait pour lous le signal d'une mort terrible et presque inévitable.
La réalisation de ces merveilles de l'industrie et celte espèce de contagion , heureuse du resle , qui gagnait toutes les classes , remuait toutes les imaginations , et faisait travailler toutes les têtes , éveillèrent dans un autre ordre une activité non moins grande. Tous ceux que dévorait la soif des richesses , alléchés par quelques exemples séduisants , par quelques fortunes rapidement amassées , se persuadèrent que le moment était venu d'arriver à leur but, et qu'à tout prix il fallait saisir l'occasion. Dans tout ce qui s'accomplissait chaque jour sous leurs yeux , leur esprit vagabond ne vit que des événements , précurseurs d'autres événements plus étonnants encore, qu'ils se sont crus chargés de faire éclore. Ils proclamaient comme des miracles nouveaux les conceptions les plus creuses ; ils écrasaient l'industrie naissante sous une multitude de projets qui se faisaient remarquer par des combinaisons irréfléchies , ou par des idées extravagantes, quand ils n'accusaient pas l'improbilé et la mauvaise foi.
11 semble que , ballotté de déceptions en déceptions par des spéculateurs au moins imprudents , le public aurait dû faire rapidement son éducation industrielle , et s'instruire à discerner dans ce chaos du bien et du mal , les hommes et les projets qui méritaient sa confiance. Malheureusement ce n'est pas ainsi que procède l'intelligence humaine, et l'expérience ne nous apprend que trop combien les fautes de ceux qui nous ont précédés ou de ceux qui nous entourent, sont pour nous d'inutiles leçons. L'esprit, toujours charmé par ce qui lui semble merveilleux, et naturellement peu porté à réfléchir, aime mieux se laisser éblouir par des résultats qui le séduisent, que de se fatiguer à l'examen circonspect et détajlli d'un projet. Celle tâche d'ailleurs nécessite souvent
l'élude de sciences qui nous sont étrangères , la connaissance approfondie de choses que nous possédons superficiellement , des recherches pénibles , des calculs compliqués. On recule devant d aussi dures conditions ; on édilie en masse et d'un seul coup , sans s'arrêter aux détails ; on veut jouir vile , sans peine , sans travail. On tire de la fécondité de son imagination , la solution improvisée des problèmes les plus ardus, et Ton regarde en pitié ces esprits lents et lourds qui n'échafaudent que timidement un système sur plusieurs années de labeur et d'expériences. Si on ne leur refuse pas la profondeur et un certain mérite, du moins fait-on bien peu de cas de leur prudence méticuleuse, comparée aux traits de lumière que l'on croit voir à chaque instant jaillir de son cerveau
C'est se faire d'étranges illusions. L'homme , faible quand il est isolé , a besoin , pour produire , du secours du temps et de l'aide de ses semblables. Souvent telle découverte , consignée sous quelques mots dans les pages de l'histoire , a pris naissance et s'est mûrie lentement , à travers des discussions et des contradictions dont la durée nous paraîtrait inexplicable. Et cependant nous entendons proclamer chaque jour de prétendues innovations , dont chacune est, dit-on , destinée a changer notre état social. Mais en voyant presque toutes ces brillantes promesses aboutir aux plus complets avortements ; en voyant les déceptions succéder aux déceptions , on se prend à déplorer l'aveuglement qui précipite dans de fausses voies des hommes doués d'une certaine aptitude. Ces hommes bien dirigés, appliquant leur intelligence à remplir des carrières plus en rapport avec leurs talents réels , auraient pu, du moins , répondre à quelqu'un des besoins de la société ; leur rôle aurait été plus modeste , mais aussi moins inutile et peut-être moins pernicieux.
Si les grandes découvertes répondent rarement à un besoin social reconnu et analysé d'avance , il n'en est pas de même du perfectionnement des choses existantes, qui est presque toujoure l'objet d'efforts directs et soutenus. Les nommes de talent qui y dévouent leur temps , leurs travaux , leurs réflexions , leurs recherches , s'acquièrent ainsi des droits incontestables à la reconnaissance publique. Souvent , il est vrai , pendant qu'ils poursuivent leur but avec une généreuse persévérance , leur pays , leurs contemporains les ignorent; mais , quand ils parviennent à réalise:
quelque amélioration réelle , ils s'assurent une gloire durable. L'avenir conservera et vénérera leur nom , tandis qu'il n'y a , même dès le présent , que mépris pour tous ces prétendus faiseurs de prodiges , qui réussissent un jour à duper la crédulité publique.
Il ne faut pas se dissimuler , toutefois , que cette manie des inventions , ces efforts , quelque vagues et décevants qu'ils soient , cette tendance ostensible des esprits remuants, influent sur la disposition de la masse , et lui impriment un mouvement favorable au progrès des idées et des choses. Les hommes sagement observateurs recueillent , je dirais presque le résumé , la substance de toutes ces aventureuses tentatives ; ils assemblent les faits , les coordonnent , les comparent ; ils choisissent dans le nombre ceux qui peuvent aider à l'accomplissement de leurs propres desseins. En les classant ainsi , en les dépouillant de ce qu'y ont ajouté l'enthousiasme ou le charlatanisme , ils parviennent presque toujours à leur assigner un certain degré d'utilité applicable aux progrès de la science et de l'industrie. Un tel résultat est loin de répondre aux extravagantes promesses des prétendus inventeurs ; mais l'honneur ne leur est pas même attribué , et ils auraient d'ailleurs trop d'ambition et trop peu de jugement pour accepter un tel lot.
Ce dévergondage des idées exerce parfois aussi une action directe dans un sens plus heureux et plus fécond. Il contribue à agrandir le champ des méditations de certains hommes dont le regard n'eût point osé interroger des problèmes trop hasardeux. Car il est de ces esprits prudents et positifs qui , acceptant pour limites à leur puissance , la combinaison des éléments acquis à la science , se font une loi de ne rien tenter au delà. Mais quand on leur a brisé la barrière , quand on les a jetés sur un plus vaste terrain , ils donnent alors carrière à toute leur imagination , et il est rare qu'ils ne parviennent pas à recueillir quelque heureuse mqisson.
Dès qu'on eut entrevu quels merveilleux résultats on pouvait obtenir des chemins de fer , ce fut une admiration , un enthousiasme général. Tous les hommes spéciaux entraînés dans cet élan , rivalisaient de zèle ; chacun voulait s'attirer une part de la reconnaissance publique ; et l'on travaillait à corriger les défauts , à perfectionner les moyens d'exécution , à substituer aux instrumens usités , d'autres
instruments exempts des vices que l'on reconnaissait dans les premiers. La réunion de tant d'efforts a amené de précieuses réformes ; mais tout n'est pas fait encore , et l'on ne saurait mettre trop de persistance dans les recherches.
Les chemins de fer ont subi la loi commune à tout ce qu'enfante le génie des hommes : ils ne sont pas nés à l'état parfait. Ce sont , pour ainsi dire , des machines complexes dont l'harmonie d'ensemble est subordonnée à !a perfection relative de chacune des parues , et cette harmonie est encore fort incomplète. Mais , comme il en fut de même de toutes les créations des arts industriels ; comme les établissements où l'on travaille le fer , les filatures de coton et cent autres branches ont subi en peu d'années des modifications inattendues , incroyables ; comme les machines même qui fonctionnent sur les rails , ont eu aussi une enfance , et ont été admirées comme idée , avant d'être admirées pour la puissance et la facilité de leur jeu ; il serait insensé de ne pas espérer des chemins de fer , pour l'avenir , des avantages beaucoup plus grands encore que ceux que l'on obtient aujourd'hui.
La question première et capitale qu'ait à résoudre l'ingénieur chargé de tracer un chemin de fer , c'est de déterminer dans quelle proportion la dépense devra être limitée , pour assurer à la compagnie , sous le rapport financier , les plus grands bénéfices possibles. Pour cela , il lui importe surtout de supputer exactement quelles seront la quantité et la nature des matières transportées. Plus cette quantité sera considérable , plus le tracé devra être parfait , plus le chemin devra être facile à pratiquer. Dans ce cas , un surcroit de dépense , pour l'établissement , ne tournera qu'à l'économie dans l'exploitation. En effet , sur une voie commode et solidement établie , les frais journaliers seront moindres , et le mouvement pourra être plus considérable ; il faudra donc tout combiner de telle sorte que la diminution des frais de traction et l'excédant des recettes pour le transport, compensent ou dépassent l'intérêt de la somme dépensée en excédant pour obtenir un chemin de fer plus parfait. Le problème est beaucoup plus compliqué lorsque le chemin de fer doit transporter concurremment les marchandises et les voyageurs. Alors il faut faire entrer dans les calculs la possibilité d'augmentation du nom-
bre des voyageurs , si le service s'exécute avec rapidité et sécurité. D'un autre côté , si la masse des transports de toute nature est déterminée par des conditions positives et invariables , et qu'il n'y ait nulle probabilité que l'exécution plus ou moins bonne du service puisse amener quelque notable différence dans les recettes , il devient évident qu'il faudra sacrifier la perfection à l'économie. Dès lors il faudra restreindre la dépense de manière à obtenir encore le résultat final le plus avantageux , ce qui peut en tbèse générale se formuler ainsi : Que l'intérêt de la somme employée à établir , ajouté aux dépenses d'exploitation , d'entretien et de renouvellement du matériel , composent le moindre total possible , relativement à tous les avantages réunis sur lesquels on est en droit de compter dans le cas particulier.
L'exécution des grandes lignes, confiée exclusivement à des compagnies , présentera de graves inconvénients. Il se rencontrera souvent , dans le cours des travaux , des circonstances que l'état aurait prises en considération , parce qu'il a un intérêt égal à féconder toutes les sources de prospérités ; mais auxquelles les compagnies n'auront aucun égard , parce qu'en faisant sur ce point le sacrifice de leur intérêt , elles n'auraient aucune compensation à attendre. Cet intérêt, du reste , parce qu'il est individuel , sera nécessairement et toujours en contradiction avec la véritable économie politique, qui comprend dans sa sollicitude, l'accord de tous les intérêts divergents. Si nos législateurs avaient ainsi envisagé la question; s'ils s'étaient représenté, en outre , combien il importe à notre industrie que l'on exécute promptement et avec toute la perfection possible le système complet de chemins de fer que notre pays réclame depuis si longtemps déjà ; s'ils avaient considéré combien les compagnies éprouveront d'embarras , de difficultés à organiser de grandes administrations , peut-être auraient-ils modifié leur décision. Ils n'auraient pas jugé que les justes motifs qui leur faisaient accepter les offres des compagnies , dussent leur faire repousser toutes celles du gouvernement. Ils auraient reconnu , au contraire , que, pour le bien général , il convenait de laisser faire simultanément un double essai , afin de décider plus tard , en connaissance de cause , à qui il conviendrait d'accorder la préférence.
La valeur des chemins de fer , comme placement de capitaux , est encore trop incertaine pour que l'on sache si
fes compagnies auront toujours à se féliciter du triomphe qu'elles ont remporté devant les chambres. L'exemple du chemin de Manchester à Liverpool , le seul que l'on puisse citer , et sur lequel ont été basés jusqu'ici tous les calculs , n'est pas de nature à ne laisser aucun doute. Il est vrai aue pendant huit années le succès a paru constaté ; que des dividendes régulièrement distribués ont maintenu les actions à un cours élevé ; il est vrai que des comptes rendus , des rapports détaillés et lumineux qui exposaient la situation prospère de l'entreprise, ont été répandus dans tout le monde civilisé , attentif à cette intéressante épreuve. Mais nous ne connaissons pas encore le dernier mot de cette affaire. Les comptes ne sont point d'une authenticité inattaquable. On les lésa , au contraire, expliqués de manière à éveiller quelques soupçons sur la réalité du chiffre net des bénéfices 1 ; on a cru reconnaître que ces bénéfices avaient été pris sur les emprunts considérables dont la compagnie s'est grevée. Et ces emprunts eux-mêmes semblent accuser un malaise , puisqu'ils tendent indéfiniment à enfler le capital , sans qu'ils aient produit encore d'augmentation bien sensible dans la valeur du chemin , et sans que l'on puisse indiquer une époque à laquelle on pourra n'y plus avoir recours.
Au reste , aucune parcimonie n'a ralenti le perfectionnement de ce chemin. Loin de là, toute innovation que l'on
i'ugeait heureuse , y était appliquée sur-le-champ , sauf à être nentôt elle-même remplacée par quelque nouvelle modification. Les systèmes, dont le dernier était toujours le meilleur , se succédant rapidement , on comprend combien il devenait dispendieux d'exécuter ainsi changements sur changements ; et combien ces frais , toujours destinés à réparer des fautes par des mesures que le lendemain on regardait à leur tour comme incomplètes , ont pu compromettre l'avenir de l'entreprise. L'administration se serait peut-être montrée plus prudente , si , au lieu de distribuer des dividendes à ses actionnaires , elle en eût employé le montant , en tout ou en partie , à augmenter ou à améliorer son matériel et sa ligne. L'affaire , il est vrai , n'aurait pas joui d'un aussi grand crédit , les actionnaires en auraient usé avec plus de réserve , mais il serait possible que leurs intérêts ne s'en fussent pas plus mal trouvés.
1 MM. Simoiis et de Riddcr, Rapport présent? avx Chambres îègislatir vts. Bruxelles, 1837} tableau, page 98 bis.
La compagnie du chemin de fer de Darlington à Stokton a mis plus de circonspection à adopter les innovations dont elle reconnaissait aussi la nécessité ; son crédit s'en est élevé plus lentement , peut-être , mais il est plus solide ; et , en réalité , cette entreprise me paraît en voie de succès mieux constatée que toutes celles de même genre que Ton a faites jusqu'ici.
La compagnie du chemin de Saint-Etienne à Lyon , adoptant une marche mixte entre celles des deux compagnies précédentes , a résolu de s'en tenir à un premier emprunt , et d'employer le produit de ses recettes à faire les changements qu'elle croirait utiles. Elle a maintenu cette décision , au risque de voir son crédit s'altérer , et le cours de ses actions tomber au-dessous de leur valeur nominale. L'expérience apprendra laquelle de ces trois entreprises a le mieux calculé ses moyens de propérité.
Le système général des machines qui ont la vapeur pour principe de leur mouvement , et , par conséquent , des machines locomotives , est sur le point de subir une révolution. Chaque jour les bases sur lesquelles s'édifie le nouveau système sont mieux étudiées et acquièrent plus de consistance. Depuis plusieurs années on a remarqué que du calorique employé à réduire l'eau en vapeur et à en élever la température, une faible partie seulement s'utilisait pour la production de la force que ces machines dépensent au service de l'industrie. Quelques essais en grand ont déjà confirmé les savantes théories par lesquelles on a été conduit à ces observations.
Pour donner une idée du principe sur lequel reposera le nouveau genre de machines , je ferai remarquer que les machines à feu étant mises en jeu par de l'eau transformée en vapeur , que l'on est obligé de rejeter continuellement dans l'air , ou de condenser avec de l'eau froide après s'en être servi, il y a dépense inutile de chaleur. Comme l'expérience a démontré que la quantité de calorique nécessaire pour élever un gaz quelconque d'un certain nombre de degrés , est inférieure dans un grand rapport à ce qu'il en faut pour amener de l'eau a l'état de vapeur , et élever cette vapeur au même degré de tension et de température , on en a conclu avec raison que si , pour les mêmes usages , on pouvait substituer un gaz permanent à la vapeur d'eau on obtiendrait une économie considérable.
C'est un inépuisable sujet d'admiration , que de voir l'in-
*dustric et les ressources de toute nature se développer dans un rapport constamment égal avec l'accroissement progressif de nos besoins ; que de voir des découvertes nouvelles venir toujours , au moment opportun , combler les lacunes qui semblaient devoir ralentir la marche de la civilisation. Ainsi l'art de produire le fer par la houille fut trouvé , lorsque déjà on se demandait avec inquiétude combien de temps encore les forêts pourraient suffire à une si énorme consommation. Et si nous supputons aujourd'hui combien de siècles il faudra pour épuiser tout ce que les houillères peuvent fournir de combustibles , le géologue nous répond qu'à peu de distance de la surface du sol , se trouve un foyer inépuisable de chaleur, dont il ne désespère pas de nous livrer un jour la libre et complète jouissance.
En ce qui concerne les chemins de fer , il n'est pas hors de raison de présumer qu'une augmentation considérable de voyageurs et de marchandises, étant tour à tour effet et cause de leur perfectionnement graduel , ils en arriveront , par une suite de réformes opérées sur toutes leurs parties , à un état dont les constructions actuelles ne permettent pas même de concevoir l'idée. L'invention des chemins de fer a été suivie de l'invention ou de la mise en œuvre de moyens mé— caniques , et même de plusieurs arts nouveaux destinés à leur prêter secours. Ces ressources , dont on ne tire encore qu'un parti plus ou moins limité , subiront sans aucun doute , avec le temps , de précieuses modifications. Il est fort possible , par exemple , que l'on en arrive à extraire et à déplacer , très-facilement et à très-peu de frais , de grandes masses de terres ou de roches ; que l'on parvienne à établir des voies qui , offrant une grande élasticité , atténuent les secousses que les wagons et les machines éprouvent dans leur course , et réduisent considérablement la détérioration des roues et des rails , et la possibilité des accidents.
Ces problèmes résolus , on pourra alors percer les montagnes , combler les vallées ; redresser le cours des fleuves , tout en creusant leur lit et en augmentant leur tirant d'eau ; tracer de longues lignes droites ou des courbes d'un immense rayon , en les maintenant sous un niveau constant. Il sera facile encore de donner à la voie d'un chemin de fer telle largeur que l'on voudra , et d'y effectuer les transports avec une vitesse , une facilité et une économie aussi supérieures à ce que Ton obtient aujourd'hui , que les moyens
dont nous nous servons maintenant , sont supérieurs à ceux* que Ton employait il y a un siècle.
Mais , pour déterminer l'accomplissement rapide de ces perfectionnements sur lesquels nous ne pouvons émettre que de timides prévisions, il est nécessaire qu'une judicieuse sollicitude et une protection éclairée encouragent les efforts ; il faut qu'une législation bienveillante s'atta«hc à favoriser toute innovation basée sur une série de faits incontestables , et appuyée sur une théorie reposant sur les principes certains de la science.
Que les gouvernements acceptent cette noble tâche , et ils trouveront leur juste récompense dans la prospérité des peuples. Qu'ils ne craignent pas d'accorder quelques faveurs aux. compagnies naissantes , de tendre une main sccourable à celles qui souffrent. Ces secours administrés à propos et avec discernement , rendront au centuple ce qu'ils auront coûté.
EXAMEN DE QUELQUES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
1. Conditions que doit remplir l'ingénieur chargé de diriger la construction d'un chemin de fer.
L'art de tracer les chemins de fer est si nouveau encore ; les règles , les expériences pratiques sur lesquelles il s'appuie, sont encore si incertaines et sujettes à tant de variations , que celui qui veut en faire une étude sérieuse , loin d'avoir à recueillir des principes arrêtés d'après lesquels il sv. guidera , doit se créer une méthode complète à laide de ses observations personnelles. Pour l'exécution des autres travaux qui rentrent dans ses attributions , l'ingénieur est dirigé par un code de préceptes mathématiques , d'autant plus précis que l'objet en est plus simple , et que l'usage les a plus longuement éprouvés. Mais la multiplicité des connaissances nécessaires pour bien diriger la construction d'un chemin de fer, le petit nombre et le désaccord des essais antérieurs d'après lesquels on pourrait chercher à s'éclairer, en font , quant à présent , un art tout à fait exceptionnel. N'ayant aucun maître qui puisse le lui enseigner, l'ingénieur n'y peut suppléer que par ses recherches , ses méditations , ses expériences, ses voyages*
La tâche devient donc pour lui d'autant plus difficile et plus épineuse , que l'application pratique de ses combinaisons s'éloigne plus du domaine des connaissances ordinaires ; et , pour comble , il doit subir le jugement d'hommes versés tous dans quelque science spéciale , et dont chacun ne manuera pas de regarder la réussite du projet ccmmtî suboronnée exclusivement à ce qui se rattache à la 1 rauche qu'il
cultive , faisant bon marché , du reste , de toute mesure qui y sera étrangère.
Le financier se tiendra pour certain que, la compagnie constituée , le capital réuni , la concession accordée , on peut regarder la question comme résolue, et que , quant au reste, il ne peut survenir ni obstacles, ni entraves , ni accidents.
L'ingénieur assimilera les travaux à exécuter à ceux
3u'exige l'ouverture d'une route , sans tenir compte d'aucune ifférence de position ni de besoins. * L'homme d'affaires réduira la difficulté a l'application au profit d'une compagnie particulière , de la loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique , et aux traités à faire avec les propriétaires.
Le mécanicien ne prendra en considération que la nécessité d'employer une multitude de machines nouvelles , inconnues , et dont il s'agit de rendre l'usage familier.
Le commissionnaire chargeur et le négociant regarderont tous les embarras comme concentrés dans l'organisation du service des transports, des messageries , des voyageurs , des recettes et dépenses, etc.
Enfin , en suivant un ordre décroissant , chaque employé verra la réussite de l'entreprise circonscrite dans la limite des fonctions qui lui sont confiées.
Or , toutes ces branches doivent concourir simultanément et chacune pour sa part relative , à l'harmonie de l'ensemble; elles sont d'ailleurs reliées entre elles , mais par des conditions que des hommes spéciaux sont rarement capables d'apprécier. Il est donc de première nécessité que celui qui doit diriger l'ensemble des opérations ne soit étranger à aucune des parties qui y contribuent; il faut qu'il ait arrêté son système , et qu'il en ak régularisé la marche en faisant usage de tous les ressorts qu'il doit mettre en mouvement; il faut qu'il soit doué d'une grande fermeté, d'un grand courage; il faut enfin qu'il ait eu le soin de se placer à l'avance dans une position indépendante des hommes dont il dépense les capitaux. Cette dernière précaution est indispensable à sa tranquillité et h sa liberté d'agir. S'il néglige de la prendre , les circonstances les plus insignifiantes peuvent devenir pour lui la cause des plus graves contrariétés. Le refus d'un employé inepte , présenté par un protecteur qui se trouvera blessé; un choix qui indisposera ceux qui n'en seront pas l'objet ; des
modifications soit dans les projets, soit dans l'emploi de quelques capitaux , commandées par des circonstances impérieuses; le changement de quelque fonctionnaire parmi ceux qui défendent les intérêts de la partie publique contradictoirement avec la compagnie, et A mitle autres cas imprévus se transformeront pour lui en sujets d ennuis, Dès lors , nonseulement son esprit désagréablement préoccupé perdra une partie de sa puissance , mais sa position même pourra s'en trouver sérieusement compromise. On le pressurera dans les limites d'une tutelle rigoureuse ; des refus ou des exigences arbitraires paralyseront ses efforts; ses intentions seront méconnues ; son talent sera révoqué en doute Jusqu'à ce qu'enlin il se trouve forcé de résigner le fruit de ses travaux et toutes ses espérances aux mains d'un successeur , et souvent de celui-là même dont les perfides manœuvres auront amené sa disgrâce.
En Angleterre , les exemples de telles tracasseries sont beaucoup moins fréquents qu'en France. L'esprit d'association y est mieux compris et plus mûr. Chacun sait qu'en s'engageant dans une opération qui peut rapporter de grands bénéfices, on doit accepter toutes les chances de non-succès qui peuvent se présenter. Lorsque des revers , des accidents , des circonstances malheureuses viennent déjouer des combinaisons qui avaient été reconnues sages, renverser des espérances qu'on avait crues fondées , les compagnies les subissent bu s'efforcent d'y parer. Mais elles se gardent bien d'aggraver le mal en chargeant leurs directeurs d'une injuste responsabilité et en se hâtant, sans de graves motifs , de les remplacer par d'autres dont elles auraient à payer sur nouveaux frais l'apprentissage.
Nous arriverons , sans nul doute , à donner à nos associations ce caractère de gravité qui leur manque, et à détruire en nous cette versatilité puérile qui nous fait renverser aujourd'hui, par une panique irréfléchie, l'entreprise dont nous espérions hier les plus admirables résultats. Pour opérer cette réforme dans nos mœurs , aussi bien que pour asseoii , au bénéfice de Ta venir , les fondements d'un art qui est encore dans son enfance , il serait bien , je crois , que tous les hommes qui ont présidé à de grandes entreprises industrielles , et en particulier , tous les ingénieurs qui ont dirigé l'établissement d'un chemin de fer, livrassent au public le fruit de leur expérience. C'est dans celte conviction que je me suis décidé à
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publier cet ouvrage , où je me bornerai à consigner les éludes <|uc jai dû faire en créant le premier chemin de fer qui ail élé livré en France au service du public.
II. Des employés
La plupart des personnes qui se sont trouvées dans une position analogue à celle où les circonstances m'ont placé , ont pensé que la direction d'une grande entreprise offrirait beaucoup moins de difficultés, si plusieurs chefs étaient réunis, avec un égal degré d'autorité, pour en surveiller tous les détails. Mais il est bien rare qu'en pareil cas la bonne harmonie ne soit pas bientôt troublée ; il est bien rare encore que des hommes , quel que soit d'ailleurs leur mérite , fassent abnégation d'amour-propre en faveur du but qu'ils poursuivent en commun. Aussi , à moins qu'ils ne se soient éprouvés déjà réciproquement par une longue expérience , il sera , je crois , toujours plus prudent de laisser la direction suprême entre les mains d'un seul. Il y aura alors plus de latitude et d'indépendance dans le choix des collaborateurs et des employés , et l'ordre , une fois établi , courra beaucoup moins le danger d'être troublé. Le chef, pour peu qu'il soit habile et bienveillant , s'attachera ses subordonnés par l'affection. Il étudiera leurs capacités et la nature de leur esprit. S'il reconnaît qu'ils n'ont pas été placés dans un emploi qui convienne à leurs goûts ou à leurs connaissances , il leur en assignera un autre. Par ce moyen, chaque spécialité sera bien dirigée; et il en résultera encore un autre avantage, en ce que le chef n'hésitera jamais à avouer , chez son subalterne , une supériorité dans telle ou telle branche secondaire, tandis que son amour-propre se serait refusé à la reconnaître dans son égal.
Les occupations les plus importantes de l'unique directeur, seront de surveiller l'ensemble , d'en faire concorder toutes les parties, d'aller chercher au loin des renseignements, de discuter les intérêts généraux , de s'attacher enlin aux choses qui ressortent de la masse des détails, et qui, pour être bien appréciées, demandent un coup d'ceil très-exercé. Dès lors, il ne serait pas raisonnable qu'il s'attribuât dans chaque branche d'un métier dont il fait l'apprentissage , des connaissances supérieures , ni même égales à celles de l'homme qui y est spécialement préposé. Il convient donc qu'il se mette
en rapports fréquents avec tous ses employés , qu'il les réunisse souvent , qu'il les engage à communiquer entre eux. Par moyen , les idées , modifiées les unes par les autres , arriveront à se fondre , et , dans l'ordre physique , des travaux, exécutés pour un même but n'offriront pas, dans leurs disparates, la preuve des dissentiments théoriques de leurs auteurs.
La confiance que l'on accorde aux employés , la liberté d'agir , l'étendue de pouvoir qu'on leur laisse en tout ce qui n'est pas susceptible d'altérer l'harmonie , sont , pour le chef, de sûrs moyens de se les attacher. II y trouvera en outre une garantie de leur zèle et de leur fidélité; car la négligence ou les abus de confiance sont presque toujours, de leur part , la , suite des dégoûts ou de l'irritation qu'ils éprouvent, lorsqu'ils peuvent croire que leurs intentions , leur loyauté ou leur mérite sont méconnus.
III. Des concessions
Plusieurs modes ont été successivement adoptés jusqu'ici par le gouvernement , pour régler les concessions de travaux qu'il a faites en faveur des particuliers et des compagnies. Mais toujours la marche que l'on a suivie a donné naissance à mille contestations entre les intéressés directs ou indirects , et ceux que leurs fonctions établissaient juges des prétentions de chacun. De tels débats et l'importance des intérêts aui les soulevaient, firent comprendre l'urgente nécessité d'unebonno loi qui fixât clairement , et garantît à la fois les droits de l'état , ceux du public et ceux des concessionnaires. On s'en est occupé à plusieurs reprises ; divers projets ont été présentés à la chambre, qui les a discutés, modifiés, accueillis ou rejetés, sans que l'état des choses en ait été sensiblement amélioré. Ce que ces discussions ont rendu surtout évident , c'est que la matière n'est encore ni assez approfondie , ni assez connue , pour que l'on puisse espérer d'en trancher , par une loi bien complète , toutes les difficultés. La question est donc encore à résoudre. Mais elle s'éclaire de l'expérience de chaque jour , et l'on ne doit pas déplorer un ajournement qui permettra au gouvernement de s'entourer de tous les renseignements nécessaires pour prononcer avec sagesse et équité.
La première concession dune entreprise dïuiliu'- publique ,
qui ait été accordée par le gouvernement à une société particulière, est celle que j'obtins le 22 janvier 1824, relativement à la construction du pont de Tour non sur le Rhône. Loin de trouver , dans les ingénieurs du gouvernement , cet esprit d'opposition dont on les a si souvent accusés depuis , je reçus l'accueille plus encourageant de tous les membres de ce corps, avec lesquels je dûs entrer en relations. Je pus même acquérir la certitude que leur plus grand désir était de prêter appui à tous ceux dont les efforts pouvaient être de quelque utilité aux progrès de leur art. M. le comte de Villèle , alors ministre des finances , M. Becquey , directeur-général des ponts et chaussées, M. Lcgrand, alors secrétaire de la commission des canaux , et M. Brisson , directeur de l'école des ponts et chaussées , m'accordèrent toujours la plus bienveillante protection. J'exposai à ces habiles administrateurs l'ensemble d'un système général de communications que, le premier, j'avais conçu, et que je voulais commencer à appliquer en France en construisant des ponts suspendus , et en établissant le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon. Ils le comprirent rapidement , et sentirent en même temps que pour entrer dans cette nouvelle voie, et pour y attirer les industriels et les capitalistes, il fallait faire aux premiers concessionnaires des conditions très-larges. Ne voulant rien préjuger légèrement sur ce que l'expérience seule pouvait résoudre , ils remirent à des temps postérieurs à insérer aux cahiers des charges les conditions plus sévères dont l'urgence serait démontrée.
La difliculté n'a donc été ni résolue ni diminuée par eux ; ils l'ont laissée subsister tout entière ; elle l'est encore aujourd'hui.
Ce serait faire preuve de peu de sagacité que de prétendre la trancher en copiant des institutions étrangères , celles de l'Angleterre , par exemple. Il peut y avoir entre deux nations identité de besoins ; mais cette identité n existant d'ailleurs ni dans la législation , ni dans les ino'urs, ni dans le caractère, il s'ensuit que l'on doit pourvoir à des besoins analogues chez l une et chez l'autre, par des moyens souvent très-différents. L'esprit d'une nation telle que la France n'est pas si facile à changer, que l'on puisse brusquement y implanter les coutumes de l'Angleterre. Ainsi, bien que, dans ce dernier pays, l'expérience semble avoir démontré les avantages de lu concession directe , il n'en résulte pas rigoureusement
que ce mode doive aussi prévaloir exclusivement chez nous. La concession directe laisse trop beau champ à l'intrigue , à la faveur , aux manœuvres des coteries et des affections particulières. Il semble juste , au contraire , de ménager au vrai mérite toutes les chances possibles de se produire. Or , s'il faut qu'il se prône lui-même et qu'il sollicite , le vrai mérite sera presque constamment écarté , parce qu'il n'agira pas , ou agira mollement, et ne cherchera jamais à triompher par l'importunité. Mais si la concession est l'objet d'une concurrence légale , et qu'elle soit acquise à celui qui s'engagera à l'exploiter avec les plus grands avantages pour le gouvernement et pour le public , la lutte sera établie alors entre les systèmes et les moyens d'économie , et tous les talents pourront y concourir. On sait , du reste , que l'adoption de la concession directe a soulevé en France de vives réclamations. Plusieurs fois on a accusé l'administration d'en avoir al usé , soit pour éloigner des hommes dont on redoutait, m industrie, le pouvoir trop envahissant augr^de certains intérêts, soit
Sour favoriser des compagnies dont le but se bornait éviemment à réaliser des primes par la négociation des actions.
Je sais bien que l'adjudication publique a aussi ses inconvénients , et qu'à la manière dont elle se pratique , il n'est pas toujours possible d'en écarter les eprits aventuriers et enthousiastes, les théoriciens rêveurs, qui peuvent, en échouant dans leur tentative, discréditer à jamais une entreprise de la plus haute importance.
Entre ces deux extrêmes , il y aurait , je crois , un moyen terme qui obvierait à la fois aux difficultés opposées : ce serait de mettre en concurrence les divers auteurs de projets qui voudraient obtenir des adjudications de travaux publics. On exigerait d'eux préalablement qu'ils justifiassent des qualités nécessaires pour en discuter tous les points avec un comité d'hommes spéciaux , constitué à cet effet par l'administration. Ils seraient astreints , en outre, à représenter une compagnie financière , reconnue solvable, qui eût déposé un cautionnement , et qui eût contracté l'engagement garanti de mener à fin l'entreprise si elle lui était adjugée.
Mais ici une autre difficulté pourrait se présenter. Il existerait probablement, entre les divers projets, des dissemblances trop capitales pour qu'on pût les comparer les uns aux autres. Voici comment il me semble quon pourrait parer à cet inconvénient.
Le comité dont je viens de parler, serait chargé de recevoir tous les projets concernant des travaux d'intérêt public , pourvu qu'ils fussent accompagnés de plans et de pièces suftisantes pour fournir la preuve des études sérieuses de leurs auteurs. Lorsqu'il serait arrivé aux bureaux du comité un certain nombre de projets relatifs à une même entreprise , et que d'après ta position scientilique ou sociale des auteurs , aussi bien que par les considérations qu'ils auraient développées, le comité serait convaincu que l'intérêt public en réclame l'exécution , il en déciderait en principe la mise en adjudication. On dresserait alors le cahier des charges , et l'on ouvrirait le concours où serait admis tout projet dont l'auteur satisferait, quant à sa personne, aux exigences de la loi. Ces exigences pourraient aussi être réglées de manière à augmenter encore les garanties de capacité. Il pourrait être imposé, par exemple , à celui qui soumissionnerait , de justifier qu'il est élève de l'école polytechnique ou de toute autre qui serait désignée , ou quftl a subi un examen analogue à celui auquel on soumet les aspirants aux brevets de docteur en droit ou en médecine.
Toutes ces formalités et ces précautions pourraient , il est vrai , entraîner chaque concurrent évincé dans des pertes plus ou moins grandes. Mais, en revanche, elles en réduiraient le nombre à ceux qui auraient le ferme désir cl les moyens de réussir. Rien n'empêcherait , du reste , ainsi que cela s'est fait en d'autres circonstances , que l'on obligeât l'adjudicataire à remettre à ses concurrents une indemnité fixée d'après l'estimation approximative des dépenses qu'ils auraient faites pour étudier et édifier leur projet.
Il convient dans tous les cas que le concessionnaire ait toute facilité possible pour exécuter ses travaux , et qu'en sus de la latitude rigoureuse qu'il aura demandée , on lui laisse encore une latitude facultative , dont il disposera , au besoin , soit pour parer à un obstacle , à un accident , soit pour améliorer , s'il y a lieu , quelques-unes de ses dispositions. Les propriétaires anglais , si jaloux cependant de conserver tous leurs droits , nous donnent à ce sujet un bel exemple de tolérance , en souffrant l'application de l'ancienne loi qui autorise , cbez eux , les compagnies , tant que dure la construction d'un chemin, à s'écarter du tracé primitif dans un espace de 200 yards (182 mèlres.) Il n'est personne a) ont dirigé de grands travaux de cette nature, qui ne reconnaisse
que cette limite est le minimum indispensable , si Ton ne reut rendre l'exécution impossible. L'expérience prouve tous les jours que les plans arrêtés d'abord ne peuvent presque jamais être suivis sans rectifications , avec quelques soins , quelques éludes , quelque science qu'on les ait d'ailleurs combinés.
Enfin il me semble que des révisions de tarifs faites à de longs intervalles , et la faculté de rachat que se réserverait le gouvernement , pourraient dispenser de limiter la durée des concessions. Il ne pourrait y avoir en ceci que bénéfice pour l'état. En effet , en calculant la valeur de la concession au moment où la compagnie cessera d'en avoir la jouissance, et en la ramenant par l'escompte , au moment de la mise en possession , on s'assurera que la fixation d'une limite n'entraîne pas un préjudice appréciable. Et cependant , c'est une clause que les compagnies ont toujours soin de représenter comme très-onéreuse , et qu'elles prétendent compenser en élevant leurs soumissions. Quelle que soit la modicité de la compensation qu'elles parviennent à obtenir , elle dépasse toujours de beaucoup les désavantages qu'elle est destinée à couvrir.
Il ne peut donc qu'être préjudiciable à l'intérêt général de grever le cahier des charges d'une telle condition , comme il le serait d'y insérer une clause établissant le droit de libre parcours , ou toute autre sujétion gênante pour la compagnie i sans utilité pour le public.
En résumé , la base essentielle de tout système qui voudra favoriser le développement rapide de l'industrie, ce sera, je crois , de faire aux compagnies qui offriront toutes les garanties désirables , des conditions généreuses sous tous les rapports. A cet égard , la France possède un avantage sur l'Angleterre : elle a , dans le corps de ses ingénieurs , un moyen de surveillance continuelle, active et éclairée, et elle peut s'en reposer sur eux pour prévenir la mauvaise exécution. Il serait même à désirer qu'on les vit se mettre à la tête des entreprises particulières ou nationales. Le gouvernement pourrait alors les charger de grands travaux , dans des conditions analogues à celles où se trouvent les autres concessionnaires ; et ces sortes de spéculations ne tarderaient pas à acquérir un crédit qui aurait la plus heureuse influence sur la prospérité de la France.
IV. De l'Expropriation
L'acquisition des propriétés , soit de gré à gré , soit par voie d'expropriation , est le premier et souvent le plus important de tous les actes qu'ait à accomplir le chef duhe grande entreprise. Depuis que les compagnies particulières ont été admises par le gouvernement à exécuter des travaux d'utilité publique , leur situation vis-à-vis des intérêts privés a pris un déplorable caractère. Les propriétaires auxquels elles demandent la cession de leurs terrains , se font en général un mérite de toutes les spoliations qu'ils peuvent exercer contre elles. Excités par un étroit sentiment de jalousie , ou plus souvent par le désir de profiter de la nécessité où elles se trouvent, ils ne se font aucun scrupule de les rançonner de la manière la plus exorbitante. Cette disposition hostile , qui s'est répandue dans toutes les classes de la société , force les compagnies à payer leurs acquisitions à un prix qui dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. C'est une des principales causes des mécomptes dans lesquels elles sont tombées , pour la plupart , en supputant le chiffre probable de leurs dépenses.
Ainsi» lorsqu'en 1825 ie formai un premier aperçu des dépenses du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon , M. Brisson , alors directeur de l'école des ponts et chaussées , n'ayant pas plus que moi l'idée des sujétions que l'adoption des grandes courbes imposerait au tracé , pensa que , sur 60,000 métrés , la ligne occuperait environ 60 hectares de terrain. Ces 60 hectares représentaient une valeur réelle qui n'atteignait pas 120,000 frs. ; mais il m'engagea , pour être certain que mon estimation ne serait pas dépassée , à y affecter une somme de 600,000 frs. , c'est-à-dire le double de ce qu'il en aurait coûté à l'état en pareille circonstance. Cependant , comme c'était là surtout que l'estimation de mon devis pouvait manquer de certitude, je jugeai prudent de doubler encore cette somme , et je la portai à 1 ,200,000 fr. Malgré cette latitude qui me semblait exagérée de beaucoup , mes prévisions restèrent tellement au-dessous de la réalité , qu'au 31 décembre 1835 , la dépense effectuée s'élevait déjà à 3,633,300 fr.
Pour donner une idée de la portion dans laquelle je me trouvais alors , et des difficultés que l'on me suscitait, il me
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suffira de citer ce passage d'un rapport que je fis le 20 octobre 1829 : « Tout ce que vous pourrie/ imaginer , mes- » sieurs , de l'exigence des propriétaires et des communes , » resterait au-dessous de la vérité. Un funeste préjugé , » universellement répandu dans toute la contrée où s'exé- » cutent nos travaux , laisse croire aujourd'hui que toutes » les fois qu'il existe une contestation entre un particulier » et une compagnie , les intérêts de cette dernière doivent » être impitoyablement sacrifiés. Cette opinion , dont il est » impossible aux experts , môme à ceux nommés par nous , » de s'affranchir , rend absolument nul le vœu de la loi , » qui , en exigeant , dans certains cas , des particuliers , la » cession de leurs propriétés , a voulu que la masse dont ils » font partie retrouvât dans d'autres avantages la juste in- » demnité de ce sacrifice. Mais , loin d'être un sacrifice , » cette nécessité devient presque toujours pour eux un moyen » d'assouvir leur aveugle cupidité. »
A cette époque , toutes les compagnies anonymes qui s'étaient formées dans les environs de Saint-Etienne , étaient en liquidation ou dans un état de souffrance qui en faisait présager la ruine. L'opinion générale , activement influencée par la riche et puissante compagnie du canal de Givors , s'accordait à regarder le projet d'exécuter un chemin de fer entre Saint-Etienne et Lyon , comme une entreprise insensée , qui n'aurait d'autre résultat que l'absorption d'un gros capital dans des travaux qui n'arriveraient jamais à lin 1 . Chaque propriétaire à qui l'on demandait la cession de son terrain , se regardait comme l'objet d'une vexation sans but et sans utilité pour personne; il croyait donc rendre un service aussi grand aux autres qu'a lui-même, en faisant tous ses efforts pour attirer à lui une partie du fonds social de la compagnie, afin de l'épuiser le plus promptement possible. Les prétentions n'avaient plus de bornes, les motifs les plus ridicules paraissaient suffisants pour les autoriser. L'individu auquel on prenait un coin de cave, afin d'exécuter un percement sous l'un des angles de sa maison , en était venu à ne plus rougir de demander sérieusement une indemnité de 300,000 fr. , c'est-à-dire de plusieurs fois la valeur de l'immeuble tout entier. Un autre faisait valoir la dépréciation
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que la nouvelle voie causerait à ses propriétés, situées à une distance quelconque , dans le voisinage de l'ancienne. D'autres élevaient en toute hâte des simulacres de constructions dans les lieux désignés pour le passage de la ligne. Eniin , la grave compagnie du canal de Givors portait devant les tribunaux une demande en indemnité du tort probable que lui causerait la concurrence élevée à ses cotés.
On comprend que des juges équitables, circonvenus par une opinion si prononcée, si générale, harcelés partant d'intérêts divers ligués dans un même but, ont pu, sans se l'avouer à eux-mêmes , devenir injustes envers la compagnie qui n'avait pour elle qu'un droit si universellement attaqué. Dans un grand nombre de circonstances, des hommes choisis par nous cl dont nous honorons toujours la droiture cl le caractère , se sont laissé entraîner, sous le plus léger prétexte, à estimer des objets au décuple de leur valeur évidente , palpable. Et ces décisions n'ont pas été d'un médiocre secours aux hommes d'aftaircs , lorsqu'ils soutenaient devant les juges d'inqualifiables prétentions.
El au milieu de tant d'entraves et de périls, cette compagnie , qui consacrait un capital énorme ;f résoudre une grande question d'économie industrielle , n'obtint du gouvernement qu'un refus formel à toutes les^demandes de secours qu'elle lui adressa. Aussi , personne ne mettait en doute, qu abandonnée ainsi par tout le monde , elle U2 fût destinée à s'abîmer dans une éclatante catastrophe. En vain elle sollicita tour à tour la remise des droits d'enregistrement ou des droits de procédure; une légère augmentation de son tarif à la descente ; la remise , au moins temporairement , du droit du dixième sur le prix des places des voyageurs, faveur qui* l'on a depuis regardée comme devant être accordée de droiî ; tout lui fut obstinément refusé. Elle exposa les circonstann s désastreuses dans lesquelles clic s'était trouvée , et que nulle raison humaine ne devait ni ne pouvait prévoir ; mais on *e borna h lui répondre qu'il valait mieux laisser périr une compagnie que de porter la plus légère atteinte à S un des principes dont l'oubli avait occasionné une révolution.
Cepcïmauî, si , dans le cas spécial , le gouvernement laissait une compagnie sous le coup d'une chute imminente , son aîknlioii n'en fui pas moias adirée tur l'hisullisanec de la législation à laquelle était du un si grand malaise, li chercha , par uue nouvelle loi sur l'expropriation, qui devait réformer
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celles du î<> septembre 1807 et du 8 mars 1810, à offrir aux compagnies des garanties plus efficaces. Mais la loi du 7 juillet 1833 ne pèche-t-elle pas elle même sous d'autres rapports, et iTa-t-on pas eu tort de la calquer sur les usages d'Angleterre ?
Les tribunaux qui avaient pu errer dans l'application d'une loi nouvelle, dans des circonstances qui ne leur étaient pas encore familières , s'étaient pénétrés enfin de la position des parties. Les indemnités qu'ils allouaient, larges à la vérité , étaient cependant fixées avec discernement , et d'une manière assez régulière pour permettre d'estimer d'avance, avec quelque certitude , cette partie des déboursés. Les compagnies avaient pu même, par les derniers arrêts de la cour royale de Lyon, rester convaincues que désormais leurs intérêts seraient traités sur le même pied que ceux des autres citoyens. L ne seule chose restait à désirer , et elle était urgente : l'article de la loi qui exigeait que l'indemnité fut accordée et fixée préalablement a l'occupation du terrain , laissait les compagnies complètement à la discrétion des piopriétaires ; il fallait le réformer; rien n'empêchait, du reste , qu'on ne le calquât sur la loi anglaise. Si l'on s'en était tenu à cette modification indispensable, mais suffisante, on n'aurait pas rendu nécessaire un nouvel apprentissage qui pourra être encore très-funeste à la situation des compagnies.
On se tromperait en supposantque l'affaire importait te pour les compagnies , dans une loi sur les expropriations, est l'abaissement du chiffre des indemnités. Ce quelles demandent surtout, c'est que la fixation de ce chiffre soit réglée d'après des conditions assez arrêtées, assez positives, pour que l'on puisse d'avance le calculer approximativement , et le faire entrer dans les prévisions de dépenses sans avoir à craindre d'erreur trop considérable.
Quand un propriétaire est dérangé dans des habitudes dont il s'est fait un besoin; quand il est dépossédé brusquement d'un bien que depuis longues années il accommodait avec soin à ses goûts et à ses projets , il est de toute justice qu'il en reçoive non-seulement le prix absolu , mais encore une compensation raisonnable. Ainsi, je n'ai point été surpris de voir allouer au propriétaire d'une maison qui fut traversée par le percement de laMulatière, à Lyon, la somme de 30,000 francs à titre d'indemnité pour le dérangement apporté dans ses habitudes; c'était, au reste, justement le dixième decequ.il
avait demandé. Quant aux compagnies , elles ont d autant moins de raison de protester contre ce principe , que toutes les conséquences , en ce qui les concerne , se bornent à une avance de fonds plus ou moins considérable; et que , puisqu'en dernière analyse , c'est le public qui est substitué à la jouissance des droits du propriétaire , ce sera lui encore qui paiera.
Je crains bien que la nouvelle loi qui fait résoudre par un jury toutes les contestations pour indemnités , ne réalise pas tous les avantages que l'on s'en est promis. Que l'on en réfère au jury pour prononcer sur la vie a un homme, c'est offrir à la société, comme à l'individu , une garantie de justice. Placé entre l'accusé et la loi , le juré ne subit l'influence d'aucune considération humaine. Il s'isole au dedans de lui-môme, et sa conscience seule lui dictera l'arrêt qu'il répétera. Quand il remplit de si nobles fonctions , l'homme doit gTandir à la hauteur de sa tâche ; et pourtant , on sait avec quelle nonchalance , avec quelle légèreté il s'en acquitte trop souvent! Espère-t-on qu'il mettra plus de zèle et autant d'impartialité lorsqu'on réduira son rôle à celui d'arbitre entre des prétentions contradictoires? Pense-t-on que des citoyens dérangés de leurs affaires pour vider les contestations d'une compagnie à laquelle ils ne prendront nul intérêt , y apporteront toutes les dispositions convenables ? Croit-on qu'ils seront , moins que les juges , susceptibles de se laisser influencer ? Que , placés entre des prétentions hostiles , il seront , moins
3ue les juges , dominés par des affections , des antipathies , es préjugés, des considérations , et par toutes ces impressions qui nous maîtrisent souvent en dépit du droit et de la justice? Quelle supériorité enfin leur accorde-t-on sur les juges que l'habitude protège contre la partialité , e t qui , d'ailleurs, sont toujours la , établis en permanence , et prêts à décider sur-le-champ dans les cas d'urgence ?
En outre , il est des questions , celles de compétence , par exemple , que le jury n'a pas le pouvoir de trancher , et qui pourront à chaque instant entraver la marche des affaires , promèneront les parties d'une juridiction devant une autre , et conserveront, en définitive , aux tribunaux les contestations qu'on aurait voulu en éloigner.
L'irritation excitée par les premières concessions accordées à des particuliers , s'affaiblit de jour en jour ; les diflicultt s si opiniâtres que l'on a rencontrées pour faire accepter ce mode
<l'o<:cupalion , s'aplanissent graduellement. L'importance majeure des travaux, exécutés aujourd'hui par les compagnies , ne tardera pas à faire assimiler leur droit d'exproprier à çelui qu'exerce l'état dans des circonstances analogues. Tout permettait donc d'espérer que bientôt l'état des choses aurait été assez régularisé pour que les prévisions sur le coût des indemnités eussent pu acquérir un degré suffisant de certitude.
La France se trouve à cet égard dans une position bien plue favorable que celle de l'Angleterre. Les propriétés qui sont chez nous disséminées entre toutes les classes , changent très-souvent de maître , et ne peuvent plus d'ailleurs , d'après nos lois , recomposer ces fiefs ou apanages que les familles tenaient à honneur de conserver perpétuellement intacts. Chaque jour , s'efface de nos mœurs ce respect pour l'inaliénabilité des héritages , qui est encore dans toute sa vigueur dans les mœurs anglaises. Plus un peuple fait de progrès vers l'égalité légale et vers l'abolition des privilèges, plus il s'accoutume à admettre l'argent comme l'équivalent, comme le représentant des jouissances. En France , cette manière de voir est aujourd'hui devenue générale. Il u'est aucun dommage dans les possessions territoriales qu'on ne regarde comme pleinement compensé par une généreuse indemnité pécuniaire. Depuis le régime de fer de l'Empire , chacun s'est soumis à accepter comme modification essentielle du droit de jouissance , le droit du gouvernement de disposer de toute propriété pour cause d'intérêt public. Une simple notification d'urgence entraîne la nécessité de la cession. C'est une conséquence directe du principe de la prééminence de l'intérêt général sur l'intérêt privé. C'est une sujétion qui a pris rang désormais parmi les nécessités de notre état social , et dont l'industrie profite paisiblement. En Angleterre , il n'en est point ainsi. Les propriétés particulières y sont l'objet d'un respect beaucoup plus grand. On voit , en effet , combien les chambres attachent d'importance à connaître le nombre de propriétaires intéressés à la construction d'un chemin de fer , les consentants , les non consentants et les neutres 1 ; les oppositions soulevées par les établissements déjà existants , etc. Toutes ces diverses manifestations sont soumises à un scrupuleux examen ; et ,
1 Lois européenne et américaine sur les chemins de fer, par M. Smilli ; Saiut-Eticnac , 1837 , page 263.
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s'il n'en résulte pas qu'une grande majorité des intérêts locaux s'est prononcée en faveur du projet , il est impitoyablement rejeté.
Il paraît même qu'en certains cas, le consentement des établissements rivaux antérieurement existants , est indispensable pour obtenir une concession. Ainsi dans l'enquête du cbemin de fer dcCbeltenham à Grcat-Wertern , les propriétaires du Thamcs et Sevcrn-Canal , s étaient portés opposants , alléguant que ce chemin , inutile du reste pour les besoins de la localité , ruinerait immédiatement leur entreprise. Le comité se prononça dès lors contre l'admission du projet , et la compagnie se trouva forcée de s'arranger à i amiable avec les propriétaires du canal.
V. Du prix de revient des chemins àc fer
La possibilité de prévoir approximativement le montant «'es indemnités pour expropriation , serait , sans aucun doute , d'un grand secours pour l'économie , dans les frais de création d'un chemin de fer ; on pourrait alors , en comparant les directions diverses que l'on aurait la faculté de donner à certaines parties de la ligne , faire entrer en compte le prix probable des achats et des travaux de terrassement , et Uon donnerait la préférence au tracé qui devrait être le moins dispendieux.
La ligne de Saint-Etienne à Lyon ayant nécessité plus de trois cents acquisitions et plus de six cents transactions , j'ai été souvent «lans le cas de faire à ce sujet des comparaisons minutieuses. Mais, au résumé, je n'ai presque jamais eu lieu de me féliciter de m'être écarté , même légèrement et dans un but d'économie , de ce qu'aurait exigé la perfection du tracé. Les dépenses d'un surcroît de travaux d'art, la perte du temps des employés , les retards d une livraison partielle des travaux , et tous les frais accessoires du dérangement , se sont presque toujours élevés à un chiffre plus considérable que celui de l'économie que j'avais espérée.
Le prix moyen des acquisitions pour indemnités est extraordinairement variable suivant les localités. Voici ce qu'il en a coûté par mètre courant aux divers chemins de fer de France, d'Angleterre , de Belgique et d'Amérique :
France. De Saint-Élienne à I.jon . 60 »
— D'Andrezieu à Roaune. . 10 »
— T>c. Paris à S;iint-Gcrmain . (?) »
Angleterre. De Mum'hesttT à l.ivcrpool. 39 »
— De Darlinfllon à Stokton 18 »
Belgique. D'Anvers à Bruxelles et Termondc .... 18 s
Amérique. De la Providence à Sloningtoii , état de Rhode-
]>land> s r>u
— D'Ainboy à Camden , dtat de Long-Islande. . 6 no
L'établissement d'un chemin de fer nécessite , pour les acquisitions des terrains , des dépenses beaucoup plus considérables lorsque la ligne parcourt des lieux très-accidentés , que lorsqu'elle traverse un pays à surface plane ou peu inclinée. Le besoin de grandes courbes impose des directions dont , le plus souvent , on ne pourrait s'écarter , même légèrement , sans s'exposer à tomber dans des travaux d'art et de terrassements qui entraîneraient de grands frais. D'un autre coté, les propriétaires appelés à faire la cession de leur terrain , veulent rarement comprendre ces considérations , ce qui rend les transactions fort diûiciles. Ainsi plusieurs fois , j'ai dû refuser de conduire la ligne par un emplacement à leur convenance qu'ils ouvraient de m 'abandonner gratuitement , et ma résistance les a jetés dans un état d'irritation qui m'a suscité de grands embarras.
Lorsque les propriétés sont Irès-divisécs , et surtout aux abords des grandes villes , où se trouvent plus fréquemment des bâtiments , des maisons de campagne , des jardins , des clôtures , etc., il devient presque impossible de lixer môme approximativement le chiffre de la dépense. Dans ces circonstances, la valeur réelle de la propriété se grossit nécessairement des prétentions du propriétaire; et si l'on a affaire à un homme diflicullueux , il ne manque jamais , pour appuyer bd réclamation , d'arguments, de raisons imprévues , subtiles et spécieuses , contre lesquelles l'impartialité des juges ne sait pas toujours se défendre. Il en est de même des indemnités pour occupations temporaires ; chemins, passages , dommage dans la récolte , privations des eaux , etc. , deviennent, de la part des petits propriétaires , l'objet des demandes les plus exagérées, surtout lorsqu'ils supposent que le préjudice qu'ils ont éprouvé est le fait des agents de
i Major Poussin , Chemins de fer américains, Taris 1836, j-. 6. U Idem , p. 10.
la compagnie. Aussi convient-il de stipuler, de la manière la plus formelle , dans les marchés arec les entrepreneurs , que toutes <*cs indemnités seront à leur charge.
Le coût du terrain , quoique très-variable , influe moins cependant sur le prix d'établissement d'un chemin de fer , que les difficultés physiques que présente l'ouverture de la ligne ; et plus ces difficultés seront grandes , moins l'on pourra garantir la certitude rigoureuse de l'appréciation. En outre , l'adoption des courbes d'un grand rayon et l'assujettissement à une faible pente , conditions qui , dans les pays de plaine modifient à peine le chiffre de la dépense , y apportent une grande différence quand on conduit la ligne k travers un pays de montagnes , ou le long des torrents encaissés entre des rochers.
On connaît l'opinion générale des géologues sur l'origine de la plupart des rivières : des lacs étaient échelonnés les uns au-dessus des autres; le trop-plein des premiers se répandant dans ceux qui leur étaient inférieurs , a creusé les sillons qui forment aujourd'hui le lit de ces rivières. Des circonstances particulières ont donné, dans chaque pays, aux montagnes , aux vallées, un aspect et des formes qui conservent assez généralement , dans une même circonscrijH lion , un caractère de famille , un angle d'inclinaison à peu près constant , et qui déterminent les coudes plus ou moins roides des cours d'eau.
En parcourant une vallée , on rencontre donc alternativement les parties occupées jadis par les lacs , et qui forment aujourd'hui les !>caux bassins devenus des centres de populations , tels que Genève, Lyon , Rive-de-Gier , la plaine du Forez , etc., et les coupures abruptes que les eaux ont ouvertes en se frayant un chemin h travers les rochers, telles que la perte du Rhône à Bcllegardc , les rochers de Balbigny sur la Loire entre Roanne et Feurs , et la Roche-Percée , entre Rive-de-Gier et Givors.
J'ai trouvé que sur ce dernier point, le rayon de la courbe moyenne des inflexions du Gier est d'environ 60 mètres. S'il eût été possible de donner aux courbes du chemin de fer un rayon égal , la dépense aurait pu être appréciée d'une manière à peu près certaine , et n'aurait pas dépassé de beaucoup le prix d'une route Ordinaire établie dans les mêmes circonstances, soit 18 fr. environ par mètre courant i.
i C'est le prix tics i ou tes ayant 12 mètres de largeur, tel qu'il Côt }>crté
Quand je fis mes premiers plans Je n'avais pas toute l'expérience dont j aurais eu besoin pour déterminer le développement qu'il était nécessaire de donner aux. courbes. Je pensai , aaprès ce que j'avais vu au chemin de Darlington avant sa mise complète en activité , qu'il suffirait de les tracer sur un rayon de 150 mètres. Je pus ainsi n'avoir à faire , dans toute la vallée de Roche-Percée dont le développement est d'environ 12,000 mètres, que trois percements dont le plus étendu n'avait que 150 mètres ; l'aperçu de la dépense s'élevait à 7,772,000 fr. Mais avant de mettre ce projet à exécution , je voulus aller examiner une seconde fois le chemin de fer de Darlington à Stokton , qui venait d'être mis en perception et livré complètement au public. Mes nouvelles observations et les avis de MM. Stephenson de Newcasllc Rcnnie et Brunei de Londres , me convainquirent de la nécessité de donner aux courbes 500 mètres de rayon , ce qui porta à neuf le nombre des percements. Les grandes différences qui ont existé entre le chiffre prévu et le chiffre atteint de la dépensé , ne m'ont pas permis de préciser le surcroit defrais qu'a entraîné ce changement de disposition ; mais je l'ai toujours estimé à près d'un million.
Lorsqu'on est pressé par le temps , et que Ton fait exécuter les travaux sur des points éloignés des villes et des grandes communications , dans des lieux où la population est pauvre et peu nombreuse , des difficultés d'un autre genre peuvent faire varier sensiblement la dépense. Les moyens de subsistance et de logement n'étant plus en rapport avec l'augmentation numérique des individus , les habitants profitent de la pénurie qui en est la suite , pour exiger un prix excessif de tout ce qu'ils ont à fournir aux travailleurs étrangers. En pareille occurrence , il est d'un directeur intelligent et expérimenté , de veiller d'avance à ce que son monde soit approvisionné de toutes les choses nécessaires , et de prendre par lui-même toutes les mesures de précaution que négligerai! sans aucun doute l'imprévoyance de ses ouvriers. Par et» moyen, il évitera la hausse des prix, ainsi que les retards et les dérangements dans l'organisation de ses travaux, caus<» infaillible d'un surcroît de dépenses et d'une grande perte de temps.
dans la statistique des routes publiques que l'administration des pouU et chaussées a présentée aux chambres en 1826.
VoiGi les dircrs prix do revient par mètre courant , pour les travaux d'art et de terrassement des chemins de fer
déjà cités :
Chemin de Saint-Ëtiefine à Lyon ©8 fr.
— d'Andrexieu à Roanne 36
— de Paris à Saint-Germain (?)
— de Manchester à Liverpool 102
— de Darlington à Slokton. ....... (?)
— d'Anvers à Bruxelles et Termonde . . . . 26
— de la Province à Stonington 35
— d'Amboy à Camden 30
Quant au prix de la voie , composé de Tachât de rails , des chairs , des solives en bois ou des dés en pierre , des coins , des chevilles , et des frais de mise en œuvre , les variations qu'il subit dépendent non-seulement du coût de la matière suivant les localités , mais encore des dimensions que Ton donne à chacune de ces parties.
En prenant un moyen terme général , on peut établir le prix du mètre courant ainsi qu'il suit :
60 kilogrammes de fer forgé , à 400 fr. les 1,000 kilogrammes > 20f c c
Une pièce de bois de chêne , on deux dés de pierre. 2 » Dêux chairs en fonte de fer , pesant 6 kilogrammes,
à 360 fr 4 20
Pose 1 »
Transport de matériaux 1 »
Total 28f 20 e
Les autres dépenses, telles que frais d'administration , d'ingénieurs , d'employés pour la conduite des travaux , acquisitions et constructions des wagons , machines locomotives , grues , bascules , magasins , dépôts , embarcadères, etc., étant nécessairement subordonnées aux circonstances particulières , au mouvement des transports , etc. , il est impossible de leur assigner un chiure probable , tant qu'on n'est pas fixé sur la destination spéciale du chemin.
Toutes ces estimations restent d'ailleurs absolument indépendantes les unes des autres. On ne saurait en former un ensemble qui pût servir de base à un calcul , si l'on ne s'est guidé préalablement pour les établir , soit sur un chemin de fer dont la construction offrirait quelque analogie avec le
projet , soit sur un canal ou sur une route de terre dont la destination pourrait aider à en faire apprécier le mouvement.
Tous les chemins de fer construits jusqu'aujourd'hui ayant subi depuis leur mise en activité , de très-nombreux changements , il ne serait pas possible de préciser ce qu'ils auraient coûté , s'ils avaient été mis , dès l'origine , dans l'état où ils se trouvent actuellement. Il faut s'attendre même , que pendant longtemps encore , tous ceux qui seront établis , passeront par une série indéfinie de modifications. Les progrès de la science , de fréquentes découvertes ou dans Fart lui-même ou dans les industries qui y concourent , ne peuvent manquer d'y opérer journellement des réformes. Mais toutes ces réformes ayant pour résultat d'augmenter la vitesse , d'éviter les accidents , de simplifier le service , on doit , en tout état de cause , les considérer comme un bien ; et quand une compagnie a des ressources à sa disposition , elle ne doit pas reculer devant une dépense qui porte dans son objet même , sa compensation.
Quoi qu'il en soit de cette impossibilité d'établir une moyenne générale , lorsqu'il s'agit d'une ligne très-étendue dont la direction est arrêtée et dont on a déterminé d'avance le mouvement quant au (onnage des marchandises , au nombre des voyageurs et à la vitesse des transports , les prévisions peuvent acquérir quelque certitude. Ceux qui ont une grande habitude de faire exécuter des travaux de ce genre pourront , à la simple inspection des lieux faire une estimation assez exacte du prix qu'atteindra l'établissement projeté.
Quand il est question d'ouvrir une grande voie de communication , il faut bien se garder de céder à l'enthousiasme et de se laisser entraîner par des espérances chimériques. Un tel projet doit être l'objet d'un examen réfléchi , d'un calcul froid et positif. Le but déterminé, on doit s'être assuré qu'il pourra être atteint , et qu'on ne sera pas forcé de le dépasser. L'état , avant d'y consacrer ou de permettre à une compagnie d'y consacrer des capitaux considérables , doit avoir reconnu que cet argent ne sera pas absorbé sans qu'il en résulte 4in bien public , et sa sollicitude à cet égard doit être égale à celle qu'apporterait un simple particulier à l'administration de sa fortune privée. Ce principe bien apprécié , aurait rendu peut-être la nation plus juste envers le gouvernement. Elle aurait compris qu'il pouvait être sage
et prudent en ne se hâtant pas inconsidérément de sillonner la France d'une multitude de chemins de fer , comme l'opinion publique , trop prompte , je crois , à se laisser éblouir , semblait lui en imposer l'obligation. Elle aurait dû se rappeler quels embarras suscita l'achèvement de tous ces canaux entrepris dans des circonstances pareilles, et elle aurait trouvé , dans ce récent exemple , l'explication d'une réserve qu'elle a , trop légèrement , taxée de nonchalance.
Les résultats d'une grande entreprise se dessinent rarement d'une manière bien nette au premier aperçu. Il est presque toujours des considérations qui échappent dans l'enfantement général du projet , et que la réflexion et la maturité font ressortir. On pourrait même poser en principe que le temps consacré à l'étude d'une mesure qui exercera son influence sur les intérêts généraux , doit être en rapport direct avec l'importance que peut avoir la décision. Il est avantageux , sans doute , d'abréger les retards ; mais il ne l'est pas moins d'éviter les fautes. Les effets d'une erreur, d'une imprévoyance , ne se restreignent pas d'ordinaire , dans le fait qu'il est fort souvent déjà difficile de réparer ; ils réagissent sur les idées , intimident l'opinion , arrêtent l'élan , et détournent quelquefois pour longtemps l'impulsion salutaire des masses , aussi promptes à recevoir de puériles épouvantes qu'à accepter les espérances les plus incertaines.
Il est des cas où l'établissement d'un chemin de fer ne peut être l'objet d'aucune hésitation. Ce sera, par exemple , lorsqu'il devra parcourir des lieux où n'existe encore aucun autre moyen de communication , et qu'il ouvrira des débouchés à des productions précieuses ou abondantes. Ce sera encore lorsqu'il traversera des terrains qui n'ont aucune valeur, et que les matériaux employés à sa construction ne coûteront que la main-d'œuvre, ainsi qu'il arrive en Amérique , où le mètre courant d'un chemin de fer à une voie , avec des rails de 18 kilog. , ne dépasse par 75 fr. Le gouvernement anglais pouvait aussi sans danger voir d'immenses capitaux s'absorber dans de telles entreprises a , parce que le besoin de voyager en général est impérieux dans toutes les parties de l'Angleterre , et qu'il est égal dans toutes les clas-
* Major Poussin , Chemins de fer américains , Paris , 1836', p. 163.
2 Le pouvei minent anglais aauloiis/', en 1836, k-6 particuliers n employé» 400 millions de francs à constiu ire des chemins de fer. Voyez l'ou- Yi.ige de M. AchiUe Guillaume j Paris, , p. 72.
ses des citoyens , et parce que le mouvement de la population , pour les affaires ou pour le plaisir , est secondé par l'aisance dont jouissent la presque totalité des individus. Mais il n'en est pas de même en France. Dans presque toutes les directions ou Ton pourrait établir des chemins de fer , il existe des routes , des canaux , des rivières navigables , et le transport des marchandises et des voyageurs s effectue d'une manière à peu près satisfaisante. Les populations des' grandes villes, et particulièrement celles du nord de la France, ne sont peut-être pas très-éloignées sous le rapport des goûts et de la position des fortunes , de celles de l'Angleterre ; mais les habitants des autres parties du royaume ne seraient pas également bien disposés à payer si chèrement le moyen de satisfaire des besoins qu'ils n'éprouvent encore que faiblement. Je sais que l'on répond à cela que la création des chemins de fer aura précisément pour effet de développer ce besoin , et de faire apprécier les avantages qu'offre la perfection des moyens de transport; en sorte que, se trouvant alternativement cause ou effet, suivant les circonstances , qu'ils donnent ou suivent l'impulsion , le but n'en sera pas moins atteint. Cette observation est vraie et judicieuse ; mais il pourrait devenir très-pernicieux de s'en étayer pour établir des chemins de fer au hasard et partout , ce qui semblerait être la conséquence rigoureuse de ce principe pris dans une acception absolue. Le problème n'est point encore arrivé à complète solution. Le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon est resté jusqu'aujourd'hui en état de souffrance 1 , tandis que celui de Darlington à Stokton , qui n'a sur lui aucun avantage apparent , a atteint une grande prospérité \ Le sort des chemins de fer de la Belgique n'est pas encore décidé ; et je ne crois pas que l'urgence soit telle , qu'il faille engloutir dans ces entreprises les énormes capitaux dont on a parlé , avant que l'expérience n'ait un peu mieux constaté les bénéfices que l'on en doit attendre *.
1 Le cours des actions n'a pas encore pu remonter aif pair} elles ont perdu , dans le courant de l'année 1837 , jusqu'à 40 p, °/ 0 .
* Lus actions de 106 */, liv. st. étaient montées, en août 1833, à 207 liv. st^
* Les considérations quise rattachent à l'établissement des chemins do fer ont été exposées avec un talent remarquable par MM. Si mon s et de Riddcr , dans un ouvrage qu'ils ont public à l'occasion du grand réseau de chemins de 1er, dont te projet embrasse toute lu Belgique- (Vovez Vcs*
VF. Choix de la ligne.
Le besoin de transporter de grandes quantités de produits dans une direction invariable , a donné l'idée de construira les chemins de fer. Alors leur usage se bornait au service des particuliers ou des compagnies , 1 intérêt privé était seul en jeu , et la question d'utilité était très-simple et très-facile à résoudre. Mais du jour où l'on eut la pensée de donner aux applications de ces chemins une extension qui en généralisait l'usage , la question s'est agrandie et compliquée. La solution en resta subordonnée à la combinaison d'un ensemble de probabilités que l'on ne peut que très-timidement opposer aux conditions connues et certaines des autres moyens de communication.
La création d'une ligne demande une double étude , et doit être envisagée sous deux points de vue bien distincts : le premier , dans l'intérêt privé , c'est-à-dire sous le rapport des résultats financiers de l'entreprise , comparés aux capitaux qu'elle aura absorbés ; le second , dans l'intérêt public , c'est-à-dire sous le rapport des avantages moraux et matériels qu'en retirera la nation.
Si l'entreprise est faite par un particulier ou par une compagnie , dans le but de procurer à des capitaux un placement avantageux, il n'est pas douteux qu'ils ne se bornent à supputer les chances de gain ou de perte , et qu'ils ne laissent complètement de côté toute considération d'une importance purement morale ou politique.
Il peut arriver cependant que des capitalistes se mettent à la tète d'une entreprise dont on ne peut raisonnablement et mathématiquement attendre aucun bénéfice. Mais c'est qu'alors les pertes auxquelles ils s'exposent doivent être largement compensées par des avantages indirects. Ainsi , celui qui possède des mines , ou de vastes terrains dont l'ouverture d'un chemin de fer augmenterait beaucoup la valeur , se décidera facilement à l'entreprendre , si , au résumé , il retrouve sur ses revenus ce qu'il perdrait sur sa mise de fonds. Au reste , ces sortes de spéculations ne sont raisonnablement possibles que sur une très-petite échelle ; mais
vi ipiion delà route en fer d'Anvers a Cologne , pur MM. Simons et de RiiUkr. Bruxelles , 1*33. )
elles reçoivent parfois , grâce aux coupables menées de l'agiotage , une portée bien plus étendue. Après avoir cxcilé l'enthousiasme du public , en lui présentant de faux calculs et en l'éblouissant par un crédit factice , on en profite pour attirer dans l'entreprise les capitaux des particuliers ; l'argent employé , la ruine des bailleurs est consommée , mais le but des spéculateurs est rempli. D'autres fois môme ces menées immorales sont mises en œuvre dans des intentions plus odieuses encore ; et la vente à prime des actions portées à une valeur tout à fait illusoire , offre un moyen de réaliser beaucoup plus promptcmcnt d'énormes et frauduleux bénéfices.
Dans 'un tel état de choses , il serait de la plus grande nécessité que la législation parvint à allier solidairement les droits du public et ceux des particuliers , et à couvrir les uns et les autres sous une égale garantie.
Mais ce n'est pas le seul danger qu'il y aurait à vouloir isoler ces entreprises de l'action du gouvernement. Il est certains cas où , parmi la somme des avantages de toute nature qu'elles peuvent rapporter , la fraction qui doit profiter au public seulement est égale ou même supérieure aux bénéfices directs que peuvent espérer les compagnies. Dès lors , si les compagnies ne sont soutenues par le gouvernement ou par les propriétaires qui ont un intérêt tout spécial à l'exécution de leurs travaux , elles seront forcées , soit de renoncer à leur projet, et le public y perdra beaucoup, soit d'entrer dans un système d'économies qui les exposera à manquer, en tout ou en partie ,1c but qu'elles se sont proposé. En un mot , la question financière d'une entreprise ne peut être regardée comme résolue que lorsqu'on a établi la possibilité d'exécution dans des limites de dépense en rapport avec le produit moyen probable qu'en doivent retirer les bailleurs , et sans aucun égard à tout ce qui peut en advenir au bénéfice d'intérêts étrangers.
Les décisions à prendre pour 1 ouverture des lignes principales , telles, par exemple, que celles qui partiraient de Paris pour se rendre à la frontière , demandent surtout une sévère discussion , un sérieux examen. Il est même alors presque impossible gue le gouvernement n'y intervienne pas, sinon d'une manière active, au moins par son influence. En effet , un tel établissement peut modifier la condition sociale de toute une nation ; d'un autre côté , il devient sou-
vent indispensable que ces nouvelles communications soient liées et concordantes avec le système général des routes stratégiques de l'état ; enfin , il est naturel que , pour un travail aussi important , le gouvernement prête au public le concours de ses ingénieurs , qui , seuls , possèdent dans leur administration les moyens de faire , d une manière bien complète , toutes les études nécessaires.
I. Observations générales
Lorsque la direction de la ligne est arrêtée et que Ton a désigné les vallées qu'elle doit parcourir , les points où elle doit franchir les seuils pour passer d'un versant à un autre , les villes qu'elle doit desservir , on peut , par une inspection préalable , apprécier assez approximativement et les difficultés et la dépense. On doit cependant , dans de telles estimations , se délier de la tendance de l'œil à redresser les courbes et à niveler les terrains. Une pente de trois à cinq millimètres par mètre , proportion adoptée ordinairement pour les chemins de fer d'une grande étendue , est absolument inap-
Sréciable à l'œil. Aussi , dans la visite et la reconnaissance es lieux , on doit toujours avoir soin de se munir d'indications d'après lesquelles on puisse se guider , telles que la cote des hauteurs , au-dessus de la mer , des cours d'eau les plus rapprochés, le rapport des pentes les plus voisines, etc., rapportées à une carte dressée sur la plus grande échelle possible.
Il faut aussi une très-grande habitude pour déterminer d'avance et même approximativement sans le secours des instruments , le rayon que devra avoir une courbe qui puisse satisfaire à la condition de s'intercaler entre un certain nombre de points donnés , évitant les uns , s'approchant plus ou moins des autres , suivant qu'il s'y trouvera une ville , un pont, une montagne , etc., etc. Néanmoins cet examen préliminaire cl général est toujours essentiel , quand ce
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ne serait que pour indiquer aux employés dans quel ordre on procède aux études d'après lesquelles on adopte un trace.
Ce premier travail , met l'ingénieur en mesure de commencer des opérations définitives. 11 s'occupe alors à faire un nivellement avec, toute l'exactitude que l'on peut obtenir de la perfection actuelle des instruments de géodésie. Il est essentiel d'avoir , dès l'origine des travaux , une série de points fixés invariablement , et sur lesquels on se guide ; il est bon aussi qu'ils soient assez rapprochés les uns des autres pour qu'on n'ait pas à craindre de graves erreurs en s'en servant comme points de départ, afin de déterminer par les moyens ordinaires les autres points intermédiaires. L'opération d'un premier nivellement en masse , longue et difficile , est extrêmement importante. Elle doit servir de base à tous les nivellements partiels pendant le cours des travaux ; et l'on sent que , forcé d'ouvrir plusieurs chantiers à la fois et de commencer la pose des rails simultanément sur un grand nombre de points , on serait exposé , pour les moindres erreurs dans les niveaux , à de terribles mécomptes.
Le nivellement général pour le chemin de fer de Saint- Ètienne à Lyon fut fait avec tous les soins et toute la perfection imaginables , par M. Edouard Biot , aidé et dirigé par le célèbre physicien J.-B. Biot , son père, qui a enrichi la science de tant de découvertes et de beaux travaux. Un théodolite répétiteur , sorti des ateliers de M. Gambey, leur servit à mesurer tous les angles d'une série non interrompue de triangles qui se succédaient sur toute la ligne , depuis Lyon jusqu'à Saint-Etienne. M. Biot détermina , en outre, les angles que formaient avec l'horison les côtés de ces triangles; et le résultat de celte opération lui permit d'établir une suite de points principaux sur lesquels nous pûmes nous guider avec conlianec pour tous nos nivellements partiels, jusqu'à l'achèvement des travaux.
Les règles d'après lesquelles s'établit le tracé d'un chemin de fer ne sont pas et ne peuvent pas être absolues. Il n'en sera pas d'un chemin créé pour une exploitation spéciale ou pour le service d'une petite localité comme de celui qui a pour but de déplacer avec une grande vitesse une grande quantité de voyageurs et de marchandises : dans ce second cas , quand il s'agit d'une ligiïe de premier ordre, toutes les rai-
sons les plus graves se réunissent pour faire au gouvernement un devoir d'exiger qu'elle soit construite avec toute la
Eerfection que comportent les ressources de l'art. La proabilité que le mouvement que doit seconder un chemin de fer , ne pourra que s'accroître , indépendamment même de l'influence que son établissement devra nécessairement exercer en ce sens ; la facilité de maintenir un tarif assez élevé , sans crainte de nuire au rapport commercial des marchandises; l'obligation de prendre toutes les précautions possibles pour la sûreté des voyageurs ; la nécessité de "disposer le chemin de telle sorte qu'il puisse profiter de tous les perfectionnements qu'on apportera au système des moteurs ; et d'autres considérations non moins pressantes , se recommandent à la sollicitude du gouvernement. Que si les compagnies hésitent eu prévoyant que d'abord les recettes ne seront pas en rapport avec leurs déboursés, et si elles ne sont pas rassurées par l'espoir que l'accroissement successif du mouvement ne tardera pas à les en dédommager , il vaut mieux qu'elles s'abstiennent. Qu elles attendent alors , pour tenter leurs spéculations , que lu temps ait amené les choses a un point qui ne leur permette plus de doute. Quant à l'état , qui ne consulte que l'intérêt de la masse entière des individus , il doit être guidé par des considérations moins étroites. Qu'il sacrifie toutes les sommes nécessaires pour obtenir la meilleure exécution et le meilleur service possibles ; qu'il adopte telle direction qu'il jugera devoir le plus heureusement influer sur le développement de la prospérité publique ; son but sera rempli toutes les fois que le déficit que l'exploitation inscrira aux comptes du trésor sera compensé par une augmentation de la richesse nationale. Il devra surtout mettre tous ses soins à empêcher que, pour répondre aux vœux des localités , on n'apporte au tracé des modifications qui allongeraient la ligne , en altéreraient la régularité , diminueraient le rayon des courbes, ou forceraient à adopter des pentes plus difficiles. On ne remarque pas assez , en général , combien il est peu rationnel de compliquer le mouvement des masses pour simplifier celui de leurs parties , et quelquefois de bien faibles parties. Il est rare que les localités avoisinant la ligue ne puissent être suffisamment desservies par un embranchement que l'on adapte au chemin sans nuire en rien au tracé principal , et dont la construction demande infiniment moins
de perfection et de dépenses. On fait souvent beaucoup trop de cas des prétentions de telle ville ou de tel centre de population à être traversé par la ligne même. Tout ce que l'on doit aux intérêts particuliers , c'est de leur donner , pour se joindre à l'ensemble du mouvement , des facilités eu rapport avec leur importance. Mais on ne leur doit jamais d'apporter , pour leur unique avantage , la plus légère en— trave à la moindre des parties du service général.
Le tracé général de la ligne d'un chemin de fer se compose d'une série indéterminée de droites et de courbes. La ligne droite doit toujours être adoptée de préférence ; mais lorsqu'on ne peut éviter les courbes , on ne doit pas craindre de faire des sacrifices pour en agrandir le rayon. La fraction y est d'autant plus facile , les accidents moins fréquents , et il est bien rare que ces avantages réunis ne compensent pas et au delà la différence des frais d'établissement. Les longs percements que l'on est ordinairement forcé de pratiquer pour franchir les seuils qui séparent les versants , offrent un moyen d'éviter les pentes et les courbes , et de tracer les plus belles portions de la ligne aux lieux où se trouvaient les plus grandes difficultés. On ne doit pas hésiter à les exécuter toutes les fois que l'occasion s'en présente. Ils sont en effet d'un grand secours , non-seulement pour franchir ces points élevés , mais aussi pour traverser un obstacle peu étendu que l'on n'aurait pu tourner qu'au moyen d'une courbe d'un faible rayon , ou bien en apportant au profil de la ligne des modiheations qui altéreraient l'ensemble de son nivellement.
J ai dit que quand on construit un chemin de fer qui a un but d'utilité générale , rien ne doit être épargné pour lui donner toute la perfection qu'il est possible d'atteindre ; mais il n'en est pas de même lorsque ce chemin ne doit desservir qu'une localité peu étendue , ou lorsqu'il est destiné à satisfaire aux besoins de l'industrie privée. En ce cas , l'ingénieur doit se faire de l'économie son devoir le plus rigoureux ; il doit comprendre que la perfection du tracé et le luxe des travaux ne peuvent avoir d'autre effet que de ruiner les capitalistes , ou de leur faire perdre tous les bénéfices qu'ils pouvaient attendre de l'établissement du
i Voyez à ce sujet l'Exposé général des études faites pour le tracé des chemins de fer, par Jf. Vallée} in-4°, Paris, 1837) page 150*
chemin. Cependant plusieurs chemins exécutés avec cette sage réserve, ont attiré d'injustes critiques à ceux qui les ont dirigés. C'est que le public se met en général très-peu en souci de discuter à quelles conditions les capitaux employés à une entreprise peuvent produire un revenu suffisant : il trouve beaucoup plus simple de préférer la perfection absolue , qu'il est toujours facile d'apprécier , k la perfection relative , qui demande l'examen détaillé d'une foule de considérations dans lesquelles il ne peut entrer.
Ainsi , je suppose que la direction du tracé conduise la ligne contre un obstacle , une montagne , par exemple : qu'il soit également possible , ou de faire un percement pour obtenir une ligne droite, ou de décrire autour de la montagne une courbe dont le rayon sera supérieur au minimum imposé , mais qui allongera la ligne d'une quantité égale à la longueur entière du percement, c'est-à-dire qu'elle en doublera l'étendue dans cette partie ; il est évident que le percement sera bien préférable et pour la beauté du tracé , et dans l'intérêt du public ; car il s'ensuivTa sur le transport des vovaj?eurs et des marchandises une économie de temps et d'argent en rapport avec la différence de longueur entre les deux directions. Soit donc l'étendue du percement égale à 1,000 mètres; soit le mouvement réduit égal à 500,000 tonnes , avec un péage de 10 cent, par tonne et kilomètre ; l'économie que le public et l'état feront chaque année s'élèvera à 50,000 fr. , puisque la longueur de la courbe aurait été double. Mais si le percement a coûté un million , la compagnie verra toute la recette de cette partie de sa ligne absorbée par l'intérêt de l'argent qu'elle y aura dépensé , et se trouvera en perte de tous les frais de traction et d'entretien crai correspondront à cette même partie. Si , au lieu de cela , le tracé développé sur une courbe de 2,000 mètres ne devait coûter que 600,000 fr. , il est clair qu'il y aurait chaque année dans les bénéfices de la compagnie un excédant composé de 20,000 fr. , différence dans l'intérêt de la somme dépensée , et de 50,000 fr. , surcroît de recette sur un parcours de 1,000 mètres , en tout 70,000 fr. La compagnie n'aurnit donc pas a hésiter à adopter , dans son intérêt , le tracé le moins parfait.
Quand un chemin de fer doit traverser un pays accidenté , c'est ordinairement d'après la pente des eaux que l'on se guide pour arrêter le tracé des diverses parties dont l'en-
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semble constitue la direction générale de la ligne. Cette règle , cependant , n'est pas sans exception , et le versant le plus bas n'est pas toujours celui que l'on doit préférer ; en effet , lorsque les vallées où coulent les rivières ont quelque profondeur , on y rencontre fréquemment des points où les berges , presque à pic et très-rapprochées lune de l'autre , forment des espèces d'étranglements , où l'on ne pourrait conduire une ligne qu'avec les plus grandes difficultés. Le cours de la Loire présente, entre L'Hôpital et Balbiguy, un accident de ce genre sur une étendue de 15,000 mètres ; pendant celte distance , la rivière est presque continuellement encaissée entre des masses d'un rocher granitique d'une grande dureté, qui se serait merveilleusement prêté à l'ouveiture, soit d'un seul percement de 15,000 mètres, soit d une série de percements pouvant remplir le même objet ; mais les ingénieurs qui avaient à se prononcer sur une question si épineuse ont mieux aimé quitter le bassin de la Loire, et s'élever, par des plans inclinés, sur un plateau qui domine le versant de deux petits affluents.
On ne devra donc pas s'astreindre à suivre le cours d'une rivière , sans avoir préalablement pesé toutes les considérations qui pourraient s'y opposer , telles que les difficultés plus ou moins grandes d'y maintenir le tracé , la longueur du trajet résultant des détours où se promène la rivière, les besoins du commerce local ; sans avoir eniin apprécié toutes les conséquences de la décision.
On connaît toutes les discussions auxquelles a donné lieu le choix de la direction du chemin de fer de Paris au Hâ— vrc , et l'on peut mettre encore en doute , qu'en abandonnant les bords de la Seine pour suivre la ligne des plateaux , on ait pris le meilleur parti. S'est-on bien demandé si ce tracé serait le plus favorable à l'adoption postérieure de tous les perfectionnements que pourront recevoir la voie , les machines , les wagons , et qui produiront leur effet sur l'économie et sur la rapidité des transports ? L'importance d'une communication entre Paris et le Hâvrc aurait justifié toutes les dispositions de prudence que le gouvernement aurait cru devoir prendre envers les compagnies ; il était en droit de leur imposer tous les sacrifices nécessaires, pour mettre la ligne en étal de jouir plus lard de toutes les découvertes qui pourront être faites dans la matière. S'il est vrai que le développement de la ligne par la Seine présente un grand excé-
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dant sur le trace qui a obtenu la préférence , peut-être , en coupant les isthmes et en multipliant les ponts , serait-on parvenu à diminuer de beaucoup la différence. Cette manière de procéder aurait pu en outre conduire à un autre résultat non moins précieux; car, s'il est des parties de la vallée qui sont demeurées jusqu'ici étrangères à la vie et au mouvement qui les environnent, il est aisé de remarquer qu'elles tendent à s'y associer prochainement. Le passage du chemin de fer aurait secondé cette disposition , et une nouvelle activité , se serait étendue cl , pour ainsi dire , naturalisée sur tous les points.
D'autres considérations encore que j'aurai bientôt occasion d'exposer avec quelque insistance, et qui sont relatives à la préférence à donner aux lignes horizontales , ont dû être le sujet d'un mûr examen ; car le chemin de fer de Paris au Havre est évidemment destiné à un mouvement dont il est impossible de calculer la limite. Et si les compagnies , ne considérant que leur intérêt actuel, avaient cru ne pouvoir consentir aux exigences du gouvernement , il aurait suffi d'un délai de quelques années , ou , si l'on ne voulait attendre , de quelques secours , pour les amener à s'y soumettre.
Le chemin de Manchester a Liverpool , si célèbre par l'élan qu'il a communiqué à tout le monde industriel , offre dans son tracé , au passage du Rainhill , une très-grande défectuosité ; on y trouve en cet endroit une pente et une contrepente ayant chacune 2,400 mètres de longueur , et séparées par un intervalle de même étendue. Ces deux plans inclinés doivent être , à l'allée comme au retour , alternativement gravis et descendus sur une inclinaison de 0 m ,010 millimètres par mètre , c'est-à-dire double des pentes les plus rapides qui se trouvent dans tout le reste de la ligne. Des motifs très-puissants , sans nul doute , ont déterminé les ingénieurs anglais à laisser subsister une imperfection qui doit jeter une grande gêne dans le service , et occasionner une notable augmentation des frais de transport ; car il devient nécessaire de limiter, pour la ligne entière, la charge des machines au poids qu'elles peuvent entraîner à la remonte de ces peites. Mais il Huit se rappeler qu'à l'époque o. x i fut construit le chemin de Manchester , on était loin de connaître tous les services que l'on pouvait espérer de ce nouveau mode de transport. On soupçonnait même si peu que l'on
dût un jour obtenir les vitesses auxquelles on est arrivé depuis, qu'une longue diseussion eut lieu entre MM. Walker et ltastrick , d'une part , et M. Stewenson de l'autre , sur la question de savoir s'il valait mieux donner la préférence aux machines fixes ou aux machines locomotives. On estimait alors que le mouvement du chemin devait s'élever, par jour , a 4,000 tonnes i , qui , pour être transportées avec une vitesse de 10 milles anglais ou 4 lieues à l'heure , exigeraient l'emploi de 102 machines locomotives; chacune de ces machines , avec les frais d'entretien , de réparation , de renouvellement, devait , d'après les probabilités , coûter par an 376 liv. st. , soit 10,000 fr. environ.
x On sait aujourd'hui combien toutes ces prévisions ont été déjouées. Le transport des voyageurs, que l'on ne regardait que comme un moyen de recette fort accessoire, est devenu la source principale de la prospérité du chemin ; tandis que le mouvement quotidien des marchandises n'est guère arrivé
3u'à un total de 1,000 tonneaux. Quant aux frais annuels c chaque machine mise en activité, ils sont à peine restés au-dessous de 3,000 liv. st.
De tels mécomptes montrent assez avec quelle circonspection il faut agir lorsqu'on veut subordonner les dispositions générales d'une grande voie de communication à un ensemble de probabilités que l'on regarde comme la condition élémentaire de sa prospérité future. £ i les ingénieurs du chemin de Manchester à Liverpool avaient pu , en 1826 , prévoir ce que ce chemin serait en 1838 , peut-être seraient-ils parvenus à trouver un moyen d'obtenir une meilleure ligne de nivellement, et de l'approprier davantage au mode actuel d'exploitation.
Il est bien rare que le tracé d'un chemin de fer ne soit pas assujetti à franchir des seuils, c'est-à-dire des parties élevées qui le conduisent d'un versant dans un autre. Les considérations commerciales ne lui permettent guère d echapper à cette nécessité , lorsqu'il n'y est pas astreint par la conliguralion du sol , soit qu'en remontant les cours d'eaux il se prolonge au delà de leur source, soit qu'il ait à franchir les crêtes qui séparent les lits des rivières. Il suflirait de jeter un coup d'œil sur les profds des chemins de fer que l'on a construits, pour acquérir la preuve de ce que j'avaue.
•Rapport ut- MM. Walker et Rastnck , Liverpoal , 1820.
Le choix de ces passages doit surtout être pour l'ingénieur l'objet d une élude toute particulière. II ne doit négliger ni soin ni travail pour arriver à la combinaison qui peut remplir le plus complètement toutes les conditions auxquelles il doit satisfaire.
Lorsque je fis le tracé du chemin de Saint-Etienne à Lyon , j étais décidé d'avance à ne reculer devant aucun sacrifice pour donner à mes courbes tout le développement que comporterait le terrain , et pour maintenir la régularité des pentes entre tous les points que l'ordonnance royale m'obligeait à desservir. Cependant , on n'accorda pas alors , à beaucoup près , à ces conditions toute l'importance qu'on y attache aujourd'hui. D'après ce qui s'était fait pour les chemins de Hclton et de Darlington , et ce que l'on projetait pour celui de Manchester , on ne croyait pas que l'on pût employer , pour franchir les passages élevés , de moyen préférable aux plans inclinés desservis par des machines stationnantes. J'étais d'une opinion tout à fait opposée , et nia conviction lutta obstinément contre un préjugé déjà profondément enraciné dans l'esprit public. Combien j'eus lieu , depuis , de m'applaudir de ma fermeté , lorsque je pus me convaincre que si j'en avais agi autrement , la ruine prochaine et complète de la compagnie en aurait probablement été la conséquence. 11 est vrai que les machines locomotives , très-imparfaites encore, n'étaient guère connues alors que par ouï-dire, ou par des descriptions fort inexactes. Beaucoup de personnes se figuraient que si l'on plaçait ces machines sur une pento de 0 m ,010 millimètres , il leur serait impossible de continuer leur marche , et que les roues tourneraient sur les rails sans avancer. Dans cette croyance, on ne trouvait rien de mieux à faire , pour parcourir une grande distance entre deux points dont l'un était beaucoup plus élevé que l'autre , que de briser le profil de la ligne. On divisait donc le chemin en une suite de plans horizontaux , où manœuvraient des machines locomotives ; ces plans qui se succédaient en étages , étaient réunis les uns aux autres par des plans inclinés très-rapides que desservaient des machines slationnaires. L'expérience a fait enfin justice de l'absurdité d'un tel système.
En résumé , nous ne sommes point encore aujourd'hui eu mesure d'imposer au tracé des chemins de fer des règles invariables. L'ingénieur ne peut être guidé dans ce travail que
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par ses études sur ce qui a élé fait, et par la prévision plus ou moins juste de ce qui s'accomplira dans l'avenir. 11 doit donc , autant qu'il le peut , n'arrêter ses calculs que sous la réserve des perfectionnements probables. L'ensemble du projet , et toutes les choses dont la construction est nécessairement définitive , il doit les établir sur de telles bases qu'il n'en résulte plus tard l'exclusion forcée d'aucune amélioration ; quant aux points de détail sur lesquels devront successivement porter les réformes, il pourra s'en remettre au temps du soin de les faire connaître.
H. Du calcul de la résistance des wagons et des moteurs.
Lorsqu'on trace une ligne d'une grande étendue , il n'arrive pas souvent que l'on doive adopter une pente plus roide , pour diminuer la longueur du trajet; et ces cas se présenteront plus rarement encore , si l'on veut prendre en considération les rapides perfectionnements des wagons et des machines locomotives. On sait que la résistance des wagons et des moteurs se divise en deux parties bien distinctes , savoir : la résistance qui provient du frottement des diverses parties de la roue , contre les boîtes ou coussinets , ou sur les rails ; et celle qui est relative à la hauteur verticale à laquelle il faut à chaque instant élever la masse entière du convoi.
La première de ces résistances , celle qui est duc au frottement , est subordonnée et aux développements de la ligne, et à la perfection de la pose des rails, et au soin qu'on a de les entretenir dans un état continuel de propreté , et à la construction plus ou moins bonne des wagons et des machines.
Voici comment cette résistance se mesure.
Supposons qu'un wagon V (pl. 3, fig. 14), chargé ou non, soit placé sur les rails EF d'un chemin de fer, dans une direction horizontale. Si l'on place en K une poulie G , sur laquelle on fera passer une corde ILH, qui d'un côté sera attachée au wagon en I , et de l'autre en H à un poids P , il est évident qu'en faisant varier ce poids , on arrivera à un point où il fera exactement équilibre au frottement qu'il est nécessaire de vaincre , pour mettre le wagon V en mouve-: ment.
Ce poids sera alors ce que 1 on nomme frottement de wagon.
Sur le chemin de fer de Saint-Éticnnc à Lyon , le frottement est égal à 0,005, soit du poids; c'est-à-dire que pour mettre en mouvement un wagon V qui , avec sa charge , pèse 4000 kil. , il faut en P un poids égal à 7— de cette quantité, ou 20 kil.
Sur le chemin de Manchester à Liverpool , cette résistance n est que de 0,0036 , ou — du poids , et le poids P , au lieu d'être de 20 kil - dans un cas analogue au précédent , ne sera que de 4000 X 0,0038 14 kiL 40.
Quand la ligne est horizontale, les frais de traction sont toujours en rapport direct avec celte résistance; on a donc lo plus grand intérêt à la diminuer autant qu'on le peut. 11 reste à ce 9ujet de très-grandes améliorations à apporter, soit dans les détails de construction , soit dans les moyens employés. La forme et la disposition des roues des wagons , celles des boîtes et des coussinets dans lesquels tournent les essieux ; le mode de graissage et les substances qui sont préférables pour cette opération ; la manière d'établir les wagons , de les accoupler entre eux , de les faire remorquer par les machines , et mille autres modifications peuvent avoir pour effet de diminuer la résistance et d'économiser la force. Les chefs et les directeurs d'entreprises ne sauraient s'occuper avec trop d'empressement de tous les perfectionnements qui pourraient tendre à ce but. Je suis loin cependant de les exciter à adopter inconsidérément ces réformes imprudentes, qui, sous prétexte d'introduire un système meilleur, frappent de mort les entreprises les mieux conçues. Il est bon de faire des expériences , même celles qui exigent des changements coûteux , parce qu'elles peuvent amener d'heureux résultats; mais il ne faut faire les essais que sur une faible échelle d'abord. En outre , les compagnies médiocrement riches feront prudemment de laisser ce soin à celles qui sont dans la prospérité , et pour lesquelles l'insuccès ne peut avoir de bien fâcheuses conséquences. C'est seulement lorsque le mérite d'une invention est bien constaté , que les directeurs d'une entreprise encore chancelante doivent s'en approprier le bénéfice.
La seconde partie de la résistance , celle qui est due à la gravitation , est proportionnelle à l'angle que forment les rails avec la ligne horizontale. Si les wagons parcourent la ligne en remontant , cette résistance s'ajoute à la précédente ;
ai , au contraire , les wagons suivent la pente , la résistance provenant du frottement se trouve diminuée d'une quantité égale à celle dont elle est augmentée à la remonte.
Donnons , par exemple , au chemin de F en E , une pente montante de 5 millimètres par mètre ; il est clair qu'à chaque mèlrc parcouru, les 4000 kii. auront été élevés de 5 millimètres, ce qui reviendra au même et exigera la même force que si l'on élevait un poids de 20 kil. à 1 mètre, en faisant dans l'un et l'autre cas abstraction de tout frottement. 11 faudrait, par conséquent, augmenter le poids P pour qu'il pût suffire , non-seulement à vaincre la résistance du frottement, mais aussi à faire remonter le wagon de F en K , et h cet effet , lui ajouter 20 kil. ce qui ferait en tout ? 40 kil. sur le chemin de fer de Saint-Éticnne à Lyon, et 34 ki >-, 40 sur celui de Manchester à Livcrpool.
On ne sait pas jusqu'à quel point on parviendra à réduire la résistance qui vient du frottement ; les perfectionnements des chemins de fer et des systèmes de locomotion peuvent la diminuer considérablement. On comprend, en tous cas, combien il importe d'avoir des pentes aussi faibles que possible , puisqu'une inclinaison de 0,0036 sur le chemin de fer de Manchester , double résistance du wagon , et qu'une inclinaison de 0,001 , que l'on pourrait regarder comme étant de nul effet , entraîne un excédant de 28 pour cent sur les frais de traction,
La grande célérité avec laquelle se fait le service sur les chemins de fer, devant souffrir beaucoup si l'on perdait du temps à augmenter ou à diminuer le convoi afin de proportionner la charge à la force de la machine, il faut calculer que le maximum de la charge qu'elle pourra recevoir pour ie trajet entier , sera fixé par le poids qu'elle peut entraîner sur les parties où la résistance est la plus grande. Il est vrai que l'on pourrait donner à la machine des proportions qui h' rendissent propre à développer au besoin une force supérieure à l'effort qu'elle fait dans le service habituel , mais cette mesure n'aboutirait qu'à remplacer un inconvénient pour un autre qui ne serait pas moindre.
Si, pour atteindre a uu point de sujétion, élevé, par exemple, de 150 mètres, on avait la facilité de se développer de manière à pouvoir suivre telle pente que l'on voudrait, en augmentant ou diminuant proportionnellement la longueur de la ligne , il pourrait , dans ce cas , y avoir avantage à abré-
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ger le trajet en augmentant la pente. En effet , la hauteur à laquelle on devrait s'élever restant toujours la même, en adoptant la ligne la plus courte , on gagnerait toute la force employée à vaincre' la résistance du frottement sur l'excédant de longueur de la plus longue , ainsi que le temps employé à la parcourir. Toutefois ce calcul, simple en apparence , se complique beaucoup , si l'on fait entrer en ligne de compte le poids de la machine qui doit se transporter elle-même et dont la résistance doit être diminuée de la somme de l'effet utile.
Supposons que pour atteindre à cette hauteur de 150 mètres , on ait le choix entre deux lignes , dont Tune de 50 kilomètres pourra être développée avec une pente de 0,003, et dont l'autre n'aurait qu'une longueur de 30 kilomètres avec une pente de 0,005. La différence entre ces deux distances étant assez grande pour que l'on ne doive pas craindre de prendre le temps nécessaire pour diviser et recomposer ensuite le convoi , de manière à rendre le travail des machines égal à leur force de traction. C'est, comme on voit, le cas le plus défavorable , puisque je suppose que tout l'excès de développement sera en augmentation de longueur sur la ligne.
Soit le poids de la machine égal à 9 tonneaux et celui du (endrr ou charriot d'approvisionnement pour l'eau , le coke, etc. , à 5 tonneaux, en tout 14 tonneaux; soit ensuite la charge brute de la machine sur une ligne de niveau , portée à 80 tonneaux , dont 20 pour les wagons et 60 pour les marchandises entraînées , total du poids 94 tonneaux. Adoptant une résistance de frottement et une vitesse égales à celles du chemin de fer de Manchester àLiverpool , la machine sera obligée de développer la force nécessaire pour vaincre la résistance due au frottement de la machine et des wagons; soit :
Pour le convoi :
Pour la machine :
Jo La résistance à vide 1 68 »
S<> L'excédant de résistance en vertu de la charge ,
3° La résMauee du tender , 5,000 X 0,0036 . . . 18 »
Total. . . . . 416 50
' G. do Pambour. Traité des machines locomotives ; Paris , 183Ô ■J G. du Painl». , p. 183.
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La résistance que tlevra vaincre la machine , sur une ligne horizontale , en comprenant la sienne propre , sera donc égale à 416 ka -, oO , que nous regarderons comme l'effet constant auquel il convient de borner son travail.
Sur un plan incliné de 50 kilomètres de longueur et do 0 m ,003 de pente par mètre , la résistance sera augmentée do 0,003 , et celle de la machine deviendra :
qui , retranchés de 416,50 , nous laissent 2G4 kiI pour la partie de la puissance de la machine qui peut être employée à entraîner le convoi.
Mais , comme la résistance du convoi , augmentée de l'effet de la gravité , devient
l'effort de la machine qui est utilisé pour son transport et représenté par 264 kiL , ne pourra suffire à entraîner que
— — - = 40,000™- ; et la dépense étant proportionnelle à 0,0006
la longueur de la ligne parcourue , si la machine coûte l f ,20 c 1 par kilomètre sur une ligne de niveau , la dépense
i Sur le chemin de fer de Manchester à Liverpool ,]il y a trente-deux machines employées , dont dix continuellement en activité , faisant chacune deui voyages par jour, et parcourant 120 milles anglais, soit 192 kilomètres.
Cinq de ces machines sont affectées au service des voyageurs , et transportent moyennemant six voitures contenant dix-huit personnes, soit 2160 dans les' dix allées et retours qui complètent leur travail de la journée.
Cinq autres transportent les marchandises qui s'élèvent à 500 tonneau* environ par jour ; chaque convoi étant compose de douze à treize wagons , chargés de 25 tonnes de marchandise.
Eu 1S33 , la dépense des locomotives a été :
Premier semestre. . 370,958 83
Deuxième semestre 352,039 JJ3
Le nombre de kilomètres parcourus ayant été de 102 X 312 X 10 =
599,040, le prix par kilomètre fut de = 1,20.
Sur le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon , il résultait du relevé des dépeuses que j'avais faîtes pour le service des locomotives, pendant les deux premières années de l'application des machines au service du transport des marchandises, que sept d'entre elles avaient fait 2576 voya-
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j>oiir parcourir la ligne entière sera de 50 X l f ,20* = 60r ou de 2< par tonneau, puisque le nombre de tonneaux transportés utilement est de 30 , et la dépense par tonne et kilomètre ~0 r ,04*.
Sur la ligne de 30 kilomètres de longueur et de 5 millimètres de pente , la résistante de la machine deviendra ,
la paitie de la puissance de la machine utilisée & entraîner le con\oi,
ka
jiouirn suffire à transporter
t= — «= 27,400 ki >- y
soit : 27,400 Xi = 20,550^'- marchandises ,
dont la dépense S'-ra exprimée nar - _^ ■ = I f 45 e
par tonne , pour la distance entière , 1,45
et par - ■ ■ = 0 ,048 par tonne et kilomètre , sur le plan incliné de 0,005.
Ainsi , il y aurait économie d'argent et de temps à adopter la ligne la plus courte, quoique la plus rapide.
ges, allée et retour de Lyon a Givors , sur une distance de 17 kilomètres , et qu'il avait été dépensé , pour obtenir ce résultat, 40,200 fr. 88 c., en y comprenant tous les changements qu'il avait été nécessaire de faire à un système dont j'étais en grande partie l'inventeur , du moins en tout ce
J[ui tient à la production de la vapeur; et en y comprenant aussi tous les rais de réparation, aucune d'entre elles, même celles qui avaient servi aux premiers essais , n'étant encore hors de service.
Le prix par kilomètre était donc égal à - — — - = 0 f ,666 , auquel
»i,57tî X "**
il faut ajouter l'intérêt de l'argent et les frais d'administration qui n'étaient pas compris dans cette appréciation. Le prix du cote ayant beau coup augmenté depuis, et les machines transportant des charges plus considérables, les machinescoûtent actuellement environ 0 f ,00c par kilomètre parcouru j mais, comme il y a tendance évidente vers de nouvelles économies , je calcule que l'on peut porter ce chiilre à 0f,8lK, sans crainte de commettre d'erreur sensible.
Cependant la résistance de la machine augmentant arec la rapidité du plan incliné , il est clair que si l'on ouvr« graduellement l'angle que fait ce plan avec l'horizon , il arrivera un point où la force entière de la machine sera employée à s'entraîner elle-même et où l'effet utile deviendra , par conséquent , entièrement nul.
Pour connaître la longueur de la ligne et le taux de la pente qui répondent à cette inclinaison , nous désignerons ce taux par P; et, observant que la force de la machine est entièrement absorbée par l'effort qu'elle est obligée de faire pour se traîner elle-même , nous aurons ;
d ' 0ÙP — 1 = 0f ' 0218 '
U6,Ji — 110,5
La machine, sans convoi , sur une pente de 0,0218, ou
— développerait donc la même force et avec une même
vitesse que sur une ligne horizontale , avec un convoi de 80,000 kilog.
Ainsi , lorsque Ton doit s'élever, au moyen d'un chemin de fer, à une hauteur déterminée entre deux points désignés, il est un taux de pente qui répond à la moindre dépense possible. Ce taux est un moyen terme entre deux extrêmes qui conduiraient également au maximum de la dépense : soit en exagérant la longueur du chemin pour lui donner une pente infiniment petite , soit en lui donnant une pente assez forte pour que la machine ne pût entraîner que son propre poids.
J'ai indiqué par quels moyens on peut déterminer celle limite. Pour généraliser les calculs, et pour faciliter les applications que l'on en pourrait faire , je vais les réduire eu formules, remplaçant par des lettres les valeurs que j'ai assignées au cas particulier que je viens de résoudre.
Ceci revient à regarder la dépense comme une fonction de la pente . et à chercher, par la méthode des minima , quelle valeur de cette pente répond à la plus petite valeur de la dépense ; c'est ce que Ton obtient en différenciant l'équation qui exprime les relations de ces quantités, en égalant la différencielle à zéro , et en déterminant les nouvelles relation* qui s'établissent entre elles par suite de ce changement dans leurs rapports.
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Soit donc :
x , la dépense sur la pente z pour parcourir la ligne y, y, la longueur de la ligne qui répond au taux le plus avantageux de la pente.
z f le taux de la pente relatif à la longaeur y.
e , l'effort dont est capable la machine, exprimé en kilogramme», r la résistance de la machine , ou la partie de l'effort e employé à
entraîner le poids de la machine sur un terrain horizontal.*
f, le frottement sur une ligne horizontale.
p , le poids de la machine.
h , la hauteur verticale à laquelle on doit s'élever.
a , la résistance de la machine relative à la pente z.
b , la partie de la puissance de la machine employée à entraîner le convoi sur la pente a.
d , la dépense de la machine ponr parcourir un kilomètre avec la vitesse qui répond à l'emploi de toute la vapeur qu'elle peut produire.
Comme la pente , la longueur de la ligne et la hauteur verticale sont trois quantités liées les unes aux autres par les relations
h h yz*=h t — > y~ ,
on pourra toujours déterminer une d'entre elles , lorsque l'on connaîtra les deux autres.
En opérant par lettres , comme nous l'avons fait précédemment avec les quantités numériques qu'elles représentent , nous aurons :
r+pz = a, e—r-—pz=b , ^q— = c ,
c " e — r — pz f+*
ou en mettant à la place de z sa valeur y et réduisant
y*df + ydk.
En différenciant cette équation on obtient :
(ày.2ydf+dy.dh) (ey-ry-ph)— (dy.c-dy.r) (y'df+ydh)
{eij-ry-pky •
égalant la différcnciellc à zéro et réduisant
^ - r (<T-rf) f y (*fpk) -ph* « 0 d'où l'on tire
pk
Si nous substituons les nombres à la place des lettres , nous aurons :
.-✓.w.xws-(- aSl,S. )-
, u.ooox iso 25389B
1 416,50— 110,50 l'équation « « — nous donnera le taux do la pente en substituant à la place de h et de y leurs valeurs , soit :
* - sbÎSô = °' 005794 ' soit m ;
et l'on déterminera le poids que peut entraîner la mai bine sur cette pente , au moyen de l'équation
e= * = ÎZT-ff = 23,880^'f+x f+z
La dépense par chaque tonne , pour parcourir la ligne entière , sera
yd 25,889 X 1f< ™
Et comme il faut ajouter le poids des wagons qui s'élève au 1/4 du poids des marchandises , nous trouverons , pour le prix du transport des marchandises par tonne et kiloin. :
qui répond au prix le plus bas parmi toutes les combinaisons entre la pente et le développement de la ligne , lorsque l'on a une hauteur verticale de 150 mètres à franchir , dans les conditions que nous avons prises pour exemple.
Ces calculs , comme tous ceux qu'on pourrait faire daus le même genre , bien qu'ils soient exacts en eux-mêmes , ne peuvent jeter que bien peu de lumières sur l'ensemble des conditions qui doivent décider un ingénieur dans le choix de In direction d'une grande ligne. La solution du problème est toujours liée à une fouie d autres considérations qui y jouent un rôle assez important pour que chacune d'elles puisse suffire à faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre.
Ainsi , il arrivera bien rarement que l'on ait un point de sujétion au commencement et au sommet d'un plan incliné , et que l'adoption de la pente la plus faible produise un grand excès de longueur dans la ligne. On aura , d'autre part , à considérer l'obligation où l'on sera de diviser , au pied du plan incliné , chaque convoi en plusieurs parties, qui exigeront chacune le service d'une machine , souvent pour un temps très-court ; on devra peser encore les inconvénients de la descente , inconvénients qui seront doublés s'il y a une conlrcpente. Enfin on devra penser à la complication que l'existence du plan incliné apportera dans le service ; et ceux qui sont habitués à commander à de nombreux employés savent de quelle importance il est de simplifier les fonctions de chacun , et de réduire les manœuvres au strict nécessaire. Le service en est mieux fait; la surveillance est plus facile ; hommes et choses , tout y gagne.
lit. Tracé Au chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon.
Le tracé du chemin de fer de Saint-Êtienne à Lyon m'ayant offert , dans une étendue de 58 kilomètres , les principaux obstacles que l'on est exposé à rencontrer dans l'établissement d'un chemin de fer , je crois utile de faire connaître ici , et les circonstances qui se présentèrent , et les moyens dont on usa pour les vaincre, et les raisons d'après lesquelles on adopta ces moyens.
J'avais partagé la ligne en trois divisions , ayant chacune un employé en chef pour la direction des travaux. La première , qui s'étendait de Lyon à Givors , était établie sur la rive droite du Rhône , et comprenait une distance de 18,787 mètres. L'administration des ponts-ct-ehaussées ayant fixé la hauteur du pavé du pont de la Mulatière à 8 m 31 cent, audessus de l'étiage de la rivière , soit à 170 m ,43 au-dessus du niveau de la mer ; et celui du pont du canal de Givors à
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2 m 87 cent, au-dessus de l'écluse sur laquelle il est établi , soit 159° 83 cent, au-dessus du niveau de la mer , la différence de niveau entre ces deux points extrêmes se trouvait de KTjfH) , ce qui donnait une pente moyenne de 0 Œ ,00055 par mètre.
Le tracé , parlant de la place Louis XVIII , à Lyon , a dû se développer dans la presqu'île Perache sur une étendue de 2,200 mètres. Il fallut traverser , au moyen de deux ponts de GO mètres chacun , les deux branches de la gare que la compagnie a creusée pour le service du chemin de fer , à la sortie de la presqu'île. D'après la direction de la ligne , il fut indispensable d'établir un pont au confluent du Rhône et de la Saône , à la place môme où , soixante ans auparavant , on en avait élevé un qui , au bout de trois ans , avait été entraîné par le fleuve. Une partie de l'emplacement était encore encombrée par les matériaux provenant de cet écroulement ; et l'autre partie , occupée jadis par le confluent , offrait un fond de vase molle , dans laquelle les pieux entraient , sans le moindre effort , jusqu'à une profondeur de 12 mètres. En outre , je me trouvais forcé d'établir les fondations parallèlement au cours du Rhône , et obliquement à celui de la Saône , circonstance à laquelle on attribuait généralement la chute de l'ancien pont. Aussi l'opinion publique était-elle unanime à blâmer ce travail , et , pour mon compte , je redoutais sérieusement de l'entreprendre. Je fus même assez longtemps indécis , me demandant s'il n'y aurait pas moins d'inconvénients et de dangers à construire un pont suspendu. Cependant , considérant que les ponts de cette espèce n'étaient pas encore assez éprouvés , et qu'il était fort douteux qu'ils pussent résister à un mouvement aussi considérable que devait l'être celui du chemin projeté, je renonçai à cette idée. J'espérais , du reste , qu'en apportant de grands soins à la fondation et à la construction d'un pont de pierre , et en n'y employant que de bons matériaux , je parviendrais à vaincre les difficultés de la position. L'événement a prouvé que je ne m'étais pas abusé.
En face , et au sortir du pont de la Mulatière , la ligne rencontre un monticule d'une longueur de 400 mètres , formé de deux tiers de granit rouge très-dur , et d'un tiers de sable sec et coulant. Il fut nécessaire de le franchir au moyen d'un percement. Au delà , et sur un espace de 5 à 6,000 in litres , se trouvent des alluvions du fleuve , élevées de trois
mètres environ au-dessus de l'étiagc, et a travers lesquelles la ligne put se développer, sans avoir à vaincre d'autre obstacle qu'un torrent , qui exigea un pont de 10 mètres de débouché , et un boulon de granit rouge de 250 mètres il» longueur , dont il fallut enlever 10,000 mètres cubes.
On aurait pu facilement , et sans une augmentation notable des frais , tracer , daus toute celle étendue, de belles lignes assujetties à un très-faible taux de pente. Mais, n'appréciant alors que très-imparfaitement , comme je l'ai dit , 1 extrême importance que Ton doit attacher à cette condition , je me laissai séduire par la possibilité de faire une économie de 50 à 60,000 francs. Je commis donc la double faute de laisser subsister une pente et une contrepente de 0 m ,005 l ' f "et de transporter la ligne sur les coteaux pour éviter des remblais , d'où il résulta que je dus tracer un réseau de courbes de 500 mètres de rayon , tandis que j'aurais pu n'en avoir qu'une seule sur un développement de 1,500 à 2,000 mètres.
A l'extrémité de la plaine , la ligne se dirige sur une étendue de 7 à 8,000 mètres , en côtoyant le fleuve , qui , partout , ne s'écarte que très-peu de la balme , élevée en cet endroit de 15 à 20 mètres. Cette balme est composée de granits , entremêlés de schistes contournés ; et plus d'une fois , pour établir des courbes de 500 mètres , souvent accolées les unes aux autres , j'ai dû, ou me jeter dans le fleuve en soutenant la chaussée par des pérés , ou couper le roc de la balme jusqu'à 12 ou 15 mètres de hauteur.
Les difficultés que présentait cet étroit passage furent encore augmentées par la rencontre de trois villages qui s'y trouvent ; on put cependant en éviter un , en profitant d'une île de sable , sur laquelle on dirigea le chemin en coupant les deux bras du fleuve.
Dès lors et jusqu'à Givors , c'est-à-dire pendant un* distance de 4 à 5,000 mètres , on n'eut plus à parcourir que des terrains d'alluvion. Une seule balme les traverse, et j'eus le soin de la couper dans le sens de la plus grande longueur , sur 640 mètres , opération d'où je retirai 100,000 mètres cubes d'excellent gravier pour remblayer toute la plaine en amont et en aval , et pour entretenir postérieurement la voie en bon état.
De Givors à Rive de Gier , le tracé se développe sur 15,614 mètres ; celle dernière ville , au pavé de la roule royale , au p nul même où sont posés les rails du chemin de fer , est éle-
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véc de 235* ,23 e au-dessus niveau de la mer ; la différence de niveau avec Givors est donc de 235 m ,23 e -159 m ,83 c , ou 75 m ,40 c , ce qui représente une penle moyenne de 0 U1 ,0048 ; toutefois , celte penle fut réglée à 0 m ,00596 sur la partie la plus importante et la plus fréquentée de la ligne , le surcroît étant destiné à compenser ce qui devait se trouver en moins aux points de chargement.
Cette seconde division peut, comme la première , se partager en trois parties , dont les accidents semblent avoir quelque analogie avec ceux delà précédente. D'abord la ligne se développe assez facilement sur une étendue de 4,000 mètres , dans le flanc droit du débouché de la vallée ; en cet endroit , elle rencontre un monticule de 50 à 60 mètres de hauteur, qui fut d'abord traversé par un percement provisoire à une seule voie, remplacé plus tard par une tranchée. Au delà de ce monticule , la vallée se resserre et se tourmente; et, sur une longueur de 6 a 7,000 mètres , la ligne est établie presque continuellement , soit en percements , soit dans le lit dun torrent rapide, qui, dans les grandes crues , déplace des enrochements de Q m ,0\8, soit 54 kilog. environ.
Ce passage a nécessité l'ouverture de 9 percements dans des masses de rocher granitique ou schisteux ; et Ton y a dépensé beaucoup de temps et d'argent , la configuration du terrain n'ayant presque jamais pu se prêter à l'ouverture de puits, ce qui aurait été d'un grand secours pour les travaux de percements. Les passages en lit de rivières , au nombre de quatre, ont été établis sur des remblais, dont un de 60,000 mètres cubes , et il fut nécessaire d'en garantir le pied par des murs en maçonnerie , défendus par des encréchements de pieux et pâlies planches liernés et fortement enrocliés.
Plus loin, la vallée s'élargit; pendant l'espace de 2,000 mètres , c'est-à-dire jusqu'à Rive de Gicr , le chemin a pu être conduit sur le coteau de la rive droite, et l'on a pu établir, à peu de frais, des courbes d'un assez grand développement.
Là se présentait la ville de Rive de Gier , et il fallait la traverser , soit en suivant les bords du Gier, ce qui astreignait la ligne à des courbes d'un faible rayon , et exigeait la démolition d'un grand nombre de maisons ; soit en perçant le monticule sur lequel la ville est bâtie. Je jugeai ce der-
nier moyen préférable , bien qu'il fût loin d'être exempt de diflicultés; car il fallait ouvrir des travaux à travers des fouilles pratiquées anciennement pour extraire de la houille, et qui avaient été abandonnées depuis longtemps , et l'on ne possédait aucun plan qui en indiquât la direction et l'étendue; en outre, dans le terrain même que devait couper le percement, il existait des couches de houille exploitées à la profondeur de 2 à 300 mètres, et d'autres, à des profondeurs moins considérables, qui n'avaient pas encore été attaquées.
La sécurité que témoignèrent, en présence de mon projet , les habitants placés au— dessus de ces abîmes , aussi bien que les occupations dont j'étais surchargé, firent que je n'apportai pas à l'examen de cette question toute l'attention et tous les soins qu'il aurait exigés. Une étude plus approfondie , une connaissance plus exacte des lieux m'auraient probablement amené à trouver quelque autre combinaison préférable à celle que j'adoptai alors , et m'auraient permis de prévoir et d'éviter une légère déflexion qui s'est manifestée plus tard , et par suite de laquelle on fut forcé de relever une partie du percement. Mais les travaux qui se sont affaissés étant situés à une grande profondeur, le mouvement se lit avec une telle lenteur que nous pûmes attribuer d'abord la petite différence observée dans la section du percement, à une erreur de nivellement. Nous restâmes donc dans l'incertitude , et quand la déflexion eut atteint l m ,G0, il fallut relever le cerveau de la voûte sur une étendue d'environ 300 mètres, ce qui ne coûta pas moins de 80 à 100,000 fr.
Le percement a 1,000 mètres de longueur. L'entrée', du coté d'aval , se trouve dans des argiles schisteuses humides. On y avait anciennement pratiqué des galeries qui avaient mis le terrain en mouvement; et lorsqu'on commença les déblais de la tranchée qui devait précéder l'entrée en percement , toutes les terres qui s'équilibraient sur la pente de la montagne se portèrent en avant, entraînant les murs eu ailes de la tranchée et les galeries, qui ont été recommencés jusqu'à trois fois sur une étendue de 15 à 20 mètres.
La troisième division delà ligue, de Rive-de-Gicr à Saint-Etienne, a 20,575 mètres de longueur. Celte dernière ville se trouvant à 529 m ,926 au-dessus de; la mer , la diflïrente du niveau est de 278 ro ,528 , ce qui constitue une pente moyenne de 0 m ,01294 ; elle fut répartie entre 0 m ,0037 , taux
le pins faible sur le port sec ou lieu de chargement à Saint- Klienne, et 0 m ,01378, taux de la partie inférieure de la ligne.
De Rive- de -Gier à Terre-Noire , sur une étendue de 17,000 mètres, la ligne est assise sur le flanc des coteaux formant la rive droite du Gier jusqu'à Saint-Chamond , et du Janon jusqu'à Terre-Noire. Tous ces coteaux sont formés - d'un amas de poudingues extrêmement durs , composés de galets roulés en anguleux , et recouverts partout d'une légère couche végétale; en sorte que les emprunts y sont aussi difficiles que coûteux. La ligue s'écarte d'abord , puis se rapproche insensiblement du Gier et du .fanon , au-dessus desquels elle s'élève de 27 mètres. Les deux rivières se réunissent à Saint-Chamond. Cette partie de la ligne a exigé l'ouverture de trois percements assez étendus , et la construction de deux ponts assez élevés; le cube des terrains qui ont été déplacés pour tranchées et remblais est de 250,000" environ.
A Terre-Noire, le chemin joint le Janon. On a pratiqué en ce lieu un percement de 1,500 mètres, à une seul voie, li forme le passage du versant de la Méditerranée par le Rhône , le Gier et le Janon , à celui de l'Océan , par le Furcns et la Loire; il fut exécuté à travers des grès houillers, des schistes , des poudingues, des argiles, ce qui occasionna de nombreux accidents partiels, et, par conséquent, des dépenses considérables.
Ënlin, de Terre— Noire à Saint-Etienne, la' ligne se développant à travers de grandes tranchées et sur de grands remblais , n'offre plus d'autres accidents exceptionnels, et vient aboutir au port sec. Ce port, très-favorablement placé pour le chargement et l'expédition des houilles, est malheureusements trop éloigné de la ville pour la commodité des voyageurs qui fréquentent le chemin. Ne pouvant, à l'époque de l'établissement, prévoir que ce mouvement atteindrait le chiffre où il s'est porté depuis, je n'attachais à cette destinaqu'une importance extrêmement secondaire , et je crus devoir arrêter la ligne en cet endroit ; mais il serait très-facile de la prolonger jusqu'au milieu de la ville, au moyen d'un percement qui traverserait un monticule de grès houiller d'une excellente qualité; il est probable même que la compagnie se décidera par la suite à prendre ce parti.
Le chemin de fer nous fut adjugé le 27 mars 1826 ; l'or-
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DEPOSES effectives au 31 décembre 1835
Des intérêt* particnlicrs ont forcé a établir beaucoup plu» de ponts et de ponccaui qu'on oq l'avait prévu.
Les prévisions ont été beaucoup plus dépassées daus cçlte partie de la ligne que dams tes deux autres.
Frais généraux.
Direction, traitements d'employé*.
Direction centrale a Paris,
Depuis cette époque on a reconnt que les rails étaient trop faibles, el on les a remplacés par d'autres d'ur:
poids double.
donnance royale qui nous autorisait à l'établir fut rendue le 7 Juin de la mém ; année ; celle qui approuvait le tracé , le 4 juillet 1827. Cependant, extrêmement pressé par les circonstances , et encouragé par l'appui que nous trouvions dans le gouvernement , je fis commencer les travaux d'exécution dès le mois de septembre 1820. En octobre 1827 la ligne était terminée en différons endroits, sur une longueur totale de plus de 10,000 mètres, et on avait dépensé environ un million de francs.
Je vais mettre en regard le devis des dépenses tel que je l'établis alors , avec les prix auxquels les travaux se sont élevés , afin que l'on puisse reconnaître quels sont les points sur lesquels furent commises les plus grandes erreurs. On ne doit pas oublier, en jetant les yeux sur ce tableau que le peu d'habitude que l'on avait en France de faire exécuter des travaux analogues à la plupart de ceux qu'exigeait le chemin de fer nous mettait, moi et ceux dont j 'étais entouré, dans la nécessité d'en faire un véritable apprentissage.
La différence entre le chiffre prévu et le chiffre atteint de la dépense, provient surtout de ce qu'ayant eu souvent à établir la ligne à des grandes profondeurs sous la surface du sol, il était presque impossible de prévoir la nature des terrains que l'on rencontrerait. Il devait nécessairement résulter de cette ignorance , des grandes incertitudes dans les appréciations non— seulement des frais , mais encore du genre des travaux que l'on aurait à exécuter. Tels monticules où des percements avaient été projetés, ont dû être ouverts en tranchées, tandis que d'autres , où Ton n'espérait pas trouver aSiez de solidité pour établir des percements, s'y sont prêtés d'une manière très-favorable. De même, dans les grandes tranchées, on a rencontré des variations considérables dans la nature des terrains , et plusieurs fois il s'en est suivi des éboulcments de terres et de rochers , qui se sont étendus à plusieurs centaines de mètres , et ont forcé à des déplacements énormes de matériaux. Ce sont là des accidents inhérents aux localités, et l'on ne devra jamais espérer d'y échapper , quand on aura à opérer dans les mêmes circonstances.
IV. Du tracé général d'une ligne de chemin de fer entre deui points
déterminés.
Le point de départ et le point d'arrivée d'une ligne de chemin de fer étant donnés , l'ensemble de la direction sera
commandé par ta condition des moindres déblais possibles. Ce principe arrêté , 1 exécution de toutes les parties doit y être rigoureusement subordonnée. La nécessité des courbes d'un grand rayon, et l'assujettissement à un taux de pente déterminé désigneut impérieusement les lieux où Ton devra passer. Quelles que soient les difficultés que l'on doive y renconter , il faut les vaincre : la plus légère déviation des lignes peut suffire pour entraîner dans la direction générale des changements considérables , et pour allonger les percements et augmenter les déblais ou les remblais , dans une progression effrayante.
Il arrive cependant , que pendant l 'exécution même des travaux , il se présente de ces accidents ou de ces changements imprévus dans la nature des terrains, d'où résulte une impossibilité matérielle de se conformer au plan adopté d'abord. On Dent , en ce cas , être forcé de faire dévier ou de transporter d'un point à un autre une portion plus ou moins grande de la ligne. Une telle circonstance est toujours funeste a la bonne conduite du tracé, et il n'y a d'autre remède à y opposer que de raccorder le moins mal que l'on peut la partie que l'on a été forcé de déplacer. Je n'aurai pas à ce sujet de règles à indiquer , l'événement fait loi.
Quand on est pressé par le temps , il devient indispensable, vu les études de détails que l'on est obligé de faire pour arrêter définitivement le tracé' de diviser le travail. 11 est bon , alors , de confier les opérations partielles aux employés qui devront faire exécuter les travaux , chacun dans la localité où il exercera sa surveillance. Cette première opération les met à même de se familiariser avec la connaissance des terrains et avec les diflicultés qu'ils auront à combattre ; elle les met d'avance en relation avec les propriétaires auxquels on devra acheter des emplacements pour le passage de la ligne. Ce sont là des avantages moins légers qu'on pourrait généralement le penser , et un bon praticien ne néglige jamais de se les assurer quand cela est possible.
Tout tracé definitit doit être précédé d'un tracé provisoire, qui a pour but de reconnaître de quelle manière la pente doit être répartie sur toute l'étendue de la ligne. L'ingénieur en profile aussi pour fixer les directions générales, et pour déterminer approximativement la longueur des droites et des courbes qui doivent en composer l'ensemble. A ce sujet, il s'aidera elHcatement des plans du cadastre em-
brassant tout le pays où la ligne peut s'étendre, et il y placera provisoirement une série de points sur lesquels devront être faits le profil en long et les profils en travers. Ces plans, dressés ordinairement sur l'échelle commode de par mètre, contenant l'indication exacte des propriétés particulières et des détails de la division du sol , offrent toute facilité pour y établir promplemcnt leur concordance avec les accidents du terrain. Ils sont, en conséquence, d'un grand secours pour recueillir les notes, les observations , et pour faire tous les essais de directions qu'il peut être nécessaire de tenter , afin de s'arrêter avec plus de certitude à celle qui devra être la plus avantageuse.
On doit aussi , pour ces sortes de reconnaissances , avoir soin de se munir d'un petit niveau à bulle d'air, établi sur un mètre dont on se sert en forme de canne , et à l'aide duquel on peut mesurer approximativement la déclivité du terrain , et rattacher divers points de la ligne sur les repères du nivellement général. Je dois dire cependant que j'ai vainement cherché chez les opticiens un instrument qui pût servir à cet objet, et que j'ai été forcé d'en confectionner un moi-même. Pour cela , j'établis au-dessus du niveau une petite alidade ou simplement une tige graduée pouvant donner le degré d'inclinaison du rayon visuel qui passait, d'un côté par l'un de ses points, et de l'autre par la partie supérieure du niveau. J'ai souvent désiré que quelque artiste habile voulût bien s'occuper à combiner et à exécuter un instrument qui pût être employé commodément à un tel usage.
J'ai trouvé encore un grand avantage à me servir, pour ces premières études, de patrons en bois , faits à l'échelle des plans , et représentant des courbes de divers rayons f mais surtout du plus faible que l'on soit autorisé à employer. Lorsque l'on a fixé sur le plan les points de sujétion et une série d'autres points dont on doit s'approcher ou s'éloigner le moins possible , on place ces segments de cercles , qui sont de véritables règles circulaires , de manière à les accoler les uns aux autres dans des conditions conformes à celles auxquelles on est soumis. On trace ensuite sur le plan les réseaux de lignes, dont on détermine graphiquement les tangentes et les rayons, et qui servent de canevas pour établir les plans que l'on devra, tracer après avoir fait des opérations plus exactes.
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Lorsque colle première étude est suffisamment mûrie , et que Ton a terminé les profils en long et en travers sur Taxe provisoire, on procède au travail de cabinet. On discute alors sérieusement quel est le tracé qui nécessite le moins de déblais ou de remblais, en renfermant le projet dans les limitos des courbes et des pentes auxquelles il est astreint. Cette seconde ligne , tracée au besoin sur un nouveau plan , si le premier est déjà trop surchargé , servira à son tour de point de départ pour un plus ample et plus minutieux examen , et recevra toutes les nouvelles corrections qui paraîtront devoir l'améliorer encore.
On peut ensuite entreprendre le tracé du plan définitif, qui devra indiquer, avec toute l'exactitude possible, les cotes de nivellement , la longueur développée de toutes les lignes , et les accidents de terrains dans tous leurs détails.
Il ne reste plus , dès lors , qu'à rapporter sur le terrain les points correspondants à (eux qui sont tracés sur les plans.
La disposition du terrain rend quelquefois ce transport assez difficile. Il faut, en ce cas, choisir sur le terrain même quelques points bien stables , que Ton rapporte bien rigoureusement sur le plan ; puis on les repère avec le point que l'on n'a pas pu établir, en ayant soin de mesurer exactement leur dislance respective , et les angles qu'ils forment dans le
Slan de leurs côtes et avec l'horizon ; ces nouveaux points sont estinés à rétablir , au besoin , au moyen d'une courte opération , le point qui indique le véritable passage de la ligne. Ce travail sur les lieux , quelque soin que l'on ait mis du reste à multiplier les profils en travers, fait toujours ressortir la nécessité de quelques modifications dans le tracé ; il en arrive souvent de même pendant l'exécution des travaux. Il est de ces accidents de terrain qu'il est impossible de prévoir , soit à l'inspection des lieux , soit même en s aidant de la sonde , et qui , lorsque les travaux ont pris un certain développement , font reconnaître que la configuration du sol est toute différente de ce qu'on l'avait crue d'abord. Il en résulte parfois qu'il y aurait de tels inconvénients à suivre le projet arrêté, qu'on est forcé de changer la direction de la ligne. Ainsi j'ai trouvé plusieurs fois que des rochers élevés et presque à pic , dans lesquels il s'agissait d'ouvrir des tranchées , étaient coupés à leur pied par des veines d'argile inclinées sur la ligne, à travers lesquelles s'opérait un suintement presque insensible, et sur lesquelles la masse entière du
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rocher n'aurait pas manqué de glisser jusqu'à ce quelle s'écroulât sur la voie. D'autres fois aussi j'ai remarqué qu'un mouvement analogue, qui s'opérait sur la partie d'amont du proOl en travers de la ligne, agissait sur tout le terrain jusqu'à la partie d'aval , en sorte que la chaussée entière tendait à se déplacer par un mouvement lent et continu , et sans qu'il existât ni rupture , ni solution de continuité , ni éboulement. Je ne parle pas des terrains houillers, où s'opèrent des déflexions qui entraînent souvent des déplacements de plusieurs mètres. Quand on a à traverser de telles localités, on doit faire une étude bien exacte de tous les travaux qui ont pu être pratiqués anciennement , et prendre en considération le danger que peut courir la ligne , d'être déformée par les travaux postérieurs. Les mouvements de terrain qu'occasionnent les mines peuvent s'étendre , dans tous les sens , à de très-grandes dislance , et ce sont des probabilités qu'il faut peser sérieusement , surtout lorsque l'on a des percements à ouvrir. Au reste, de tels mouvements n'ont pas lieu seulement dans les terrains houillers en exploitation ; la géologie nous fournit l'exemple de plusieurs grands pays qui se déplacent lentement , et j'ai moi-même observé en Bourgogne , près de Monlbard, plusieurs villages dont les clochers sont aujourd'hui visibles dans leur entier , dans des positions d'où on ne les apercevait nullement il y a cinquante ou soixante ans.
L'ouverture de grands travaux , particulièrement dans les tranchées à deux parements qui se font à l'entrée des percements , donne quelquefois lieu à des soulèvements du sol de la ligne. Cela arrive surtout lorsque le terrain inférieur est plus susceptible de se délayer dans l'eau que celui qu'il supporte. Si l'on n'a soin d'y ménager des écoulements faciles , il peut s'ensuivre bien des inconvénients. Pour assainir des passages semblables , que je n'avais pu éviter , je me suis trouvé dans la nécessité de creuser des canaux jusqu'à deux mètres en contre-bas de la ligne , et d'établir , à partir de ce point , des murs en maçonnerie , ayant un mètre d'épaisseur , espacés de quatre mètres , et se prolongeant jusque dans les talus.
Toutes les fois qu'un changement apporté au tracé fait varier la longueur de la ligne, il occasionne une variation proportionnelle dans la hauteur des points qui se trouvent dans la portion assujettie à un même taux de pente ; car il
allonge ou diminue l'espace dans lequel doit être répartie la différence de hauteur entre les extrémités. Si l'on veut conserver l'uniformité de la pente , il faut donc à chaque correction faite dans le tracé, en recommencer la répartition conformément à la nouvelle longueur adoptée. Quand on sait combien un tel travail est long et compliqué , on peut comprendre pourquoi le détail du profil en long des chemins de fer , présente , en général , beaucoup d'irrégularités. Bien qu'en certains cas ces défectuosités puissent n'avoir qu'une Irês-légerc importance , il est bon cependant de les éviter autant qu'on le peut. Les hommes de l'art , et le public luimême, lorsqu'ils jugent un travail , n'admettent pas facile— ment , comme excuse à une négligence , qu'il aurait fallu trop de temps ou de soins pour la réparer. Il est si facile de reconnaître les fautes d'un tracé quand il est exécuté, que l'on a souvent peine à s'expliquer comment les ingénieurs peuvent en commettre de si nombreuses. Mais on sera plus tolérant cl moins prompt à juger défavorablement de quelques incorrections , si l'on veut bien considérer les difficultés , les obstacles que rencontre une telle opération , et tout le temps et toute la réflexion qu'il faut y consacrer pour n'en vaincre qu'uuc partie. Au reste , il y a d'autant moins de moyen d'éviter ces fautes que l'ingénieur n'étudie pas seul et par lui-même toutes les parties de la ligne. Or , les employés auxquels est confiée la direction des différents points, en leur accordant égalité de mérite , n'ont pas des facultés , une nature d'esprit identiques : ils sont plus ou moins aptes à arrêter des dispositions heureuses , et à adopter , du premier coup , les directions , qui offrent le plus de probabilités de pouvoir être maintenues , indépendamment de l'ignorance où l'on est sur la nature des terrains qu'elles doivent traverser. Il ne faut donc pas faire retomber sur l'ingénieur seul une trop lourde responsabilité. D'ailleurs , toutes ces matières sont encore bien neuves, et celui qui entreprend de les résoudre n'a pour se guider que des renseignements fort insuffisants. J'essaierai d'y ajouter un peu en exposant le détail de quelques opérations pratiques que j'ai eu occasion d'exécuter. Si , dans d'autres occasions , les mêmes circonstances se représentaient , l'élude de ce qui a été fait pourra n'être pas inutile. On aura à décider alors , suivant les cas, s'il convient de se servir simplement des mêmes moyens , ou de les modifier , ou de les combiner avec d'autres méthodes.
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V. Du tracé des lignes droites
Le tracé d'une ligne droite est , en apparence , la chose la plus simple du monde; cependant , lorsque cette ligne doit avoir une certaine étendue , on éprouve quelquefois de lr&grands embarras pour la diriger avec précision. Cela arrive surtout quaud elle doit être établie à travers des lieux trèsaccidentés , embarrassés par des arbres , par des constructions , ou par tout autre obstacle qui s'oppose à ce qu'on en saisisse facilement l'ensemble. Il est très-important , avant de commencer aucun travail d'exécution , de s'être bien assuré que tous les points que l'on a placés se trouvent exactement dans l'alignement. On comprend que , s'il se rencontre sur le passage de la ligne de grandes tranebées , des remblais élevés , des percements, une rivière, etc. , une erreur reconnue après coup pourrait exiger pour être réparée , de si énormes dépenses , qu'on serait forcé de la laisser subsister, et une imperfection de cette nature est d'autant plus fâcheuse , qu'il ne sera pas possible de la déguiser. Que ion fasse varier le rayon d'une courbe de manière à faire passer la ligne par autant de points (me l'on voudra , l'œil ne condamnera pas des inflexions qui lui paraîtront toujours assujetties à une loi quelconque de continuité ; mais il juge beaucoup plus sévèrement les moindres défauts d'une ligne droite , et l'on sait combien la moindre déviation est sensible , à quelque distance qu'on soit placé pour l'appcrcevoir.
Quand on a à tracer sur le terrain une ligne droite trèséteudue et d'une longueur déterminée , on doit avoir deux points au moins qui en établissent la position et la direction. Si des obstacles physiques ne permettent pas de la jalonner , il devient nécessaire d'avoir recours à des moyens détournés. Ou trace alors , dans telle direction que l'on veut , une autre ligne que l'on rattache par quelques points à ceux de la première dont la position est fixée ; puis on rapporte le tout sur un plan bien exact. Cette nouvelle ligne peut comporter sans inconvénients une série plus ou moins nombreuse de brisures , pourvu que l'ouverture des angles et la longueur de leurs côtés soient exactement mesurées. Il vaut même, mieux au risque de multiplier les irrégularités , choisir des endroits commodes , tels que des chemins, les bords d une rivic-
re, etc. , qui offrent des communications faciles avec la direction présumée de la ligne définitive.
On doit apporter la plus grande attention à mesurer l'inclinaison <jue forment avec l'horizon toutes les parties de la ligne provisoire , et à en faire la réduction ; car il est trèsessentiel que chacun des points auxquels on se place pour élever des ordonnées sur la ligne principale , se rapporte exactement à des distances horizontales. 11 est très-évident qu'en les mesurant dans une direction inclinée , on s'exposerait à tomber dans les plus graves erreurs.
Cette opération est fort simple et ne présente aucune difficulté. Je crois cependant devoir donner un exemple de la manière dont elle peut être pratiquée , moins pour l'enseigner que pour rappeler toutes les précautions et tous les soins qu'il est nécessaire d'y mettre.
Soit une ligne AB (pl. 1, h'g. 1), d'une longueur de 3000 mètres , qu'il s'agit de tracer le long d'un fleuve. Supposons que divers obstacles ne permettent pas de se porter sur sa direction , et de lier directement ses diverses parties les unes aux autres par une opération graphique quelconque. On choisira une suite de points C,D,E,F,G,H,I,K, placés le plus commodément possible pour se prêter a cette condition. On mesurera exactement la distance qui les sépare , et les angles qu'ils font entre eux dans les divers plans qui les contiennent , ainsi que leur inclinaison à l'horizon ; ce qui donnera le moyen de tracer un profil en long, À', c, rf, e, f, <y, k, B', qui servira à calculer les longueurs A c', c'd' f d'ë, etc. , exprimant celles des lignes AC', CD', D E', etc. , qui leur correspondent, rapportées à l'horizon. La somme de ces dernières lignes équivaut évidemment à la longueur de la ligne AB. Cette opération terminée, on choisira les points r,$,f,w, v,x,y,z t de manière à pouvoir établir commodément les ordonnées rr', ss, etc. , dont la position déterminée et la longueur calculée et réduite à l'horizon serviront à fixer les points r',$',t',iï,v' r etc. , par lesquels devra passer la droite.
Les alignements intermédiaires peuvent se prendre ensuite avec de longues perches , que l'on tient bien perpendiculaires , au moyen de fils à plomb , ou bien en se plaçant sur un lieu élevé, et en traçant, avec un instrument muni d'une alidade plongeante , une ligne d'emprunt parallèle à la direction de la ligne principale , s'il n'est pas possible de se placer dans cette dhecïion même.
On peut aussi , pour abréger le temps , et lorsque la disposition des lieux, s'y prête, employer le moyen des parallèles pour le tracé des droites d'une grande étendue. Supposons , par exemple , qu'en M il existe un clocher ou un autre édifice élevé qui permette de découvrir toute la campagne environante. On commencera a déterminer la plus courte distance horizontale du point à la Jigne AB ; et l'on tracera un autre point N éloigné le plus*possible de M , et dont la distance horizontale jusqu'à la ligne AB soit la même que celle du point M. Ensuite on placera en M un cercle Azimuthal , instrument muni d'une lunette fixée à l'un des côtés d'un axe tournant horizontalement sur un plateau gradué et autour duquel elle peut elle-même tourner verticalement. On établira dans un niveau parfait le cercle horizontal de l'instrument , principalement dans la section perpendiculaire aux lignes AB , NM. Puis on tracera une suite de points 0,P,Q, que l'on répérera avec une grande exactitude. On retournera alors la lunette , en faisant décrire à son axe un arc de 180 degrés , et l'on s'assurera que la série des points N,0,P,Q se trouve toujours dans le même alignement. Après avoir reconnu que l'axe optique de la lunette est bien exactement dans un plan vertical, on placera définitivement le* points 0,P,Q , etc. , dans la position d'où l'on pourra le plus facilement les rattacher à la direction de la ligne AB.
Cette opération terminée , on déterminera , à l'aide de ces points , et par une opération graphique semblable à celle que je viens de décrire , d'autres points appartenant à la ligne AB. Il faut bien remarquer que la position des points 0,P,(J, etc. , comme celle du point qu'ils ont servi à établir sur la ligne AB n'est connue que relativement à la place qu'ils occupent dans des plans verticaux passant par les deux points M et N , A et B. Mais comme on n'a aucun moyen de reconnaître la distance horizontale ou verticale de ces points , soit entre eux , soit aux points B et M , A et N , il est toujours préférable de déterminer directement des points sur la ligne AB lorsqu'on peut le foire , à l'aide d'un réseau de lignes.
Lorsque les lignes droites doivent être conduites à travers des terrains d'un accès difficile, et que leur étendue doit rencontrer plusieurs percements , il peut arriver que le tracé et le raccordement d'une ligue d emprunt , contrariés par di-
tcts obstacles , n aient point un degré suffisant do certitude. Il y aurait alors d autant plus de dangers de commettre des erreurs , qu'il ne serait plus temps d'en revenir lorsque l'ouverture de la ligne les ferait connaître. Il faut , en ce cas , s'attacher à tracer la ligne d'emprunt dans le plan vertical de la ligne définitive. Quand un certain nombre de points sont ainsi désignés et bien vérifiés , il est très-facile d'en tracer , avec précision , autant qu'on le veut, d'un revers de la montagne à l'autre.
Ces opérations sont , comme on le voit , assez compliquées ; il est nécessaire de les faire avec une grande exactitude et de les recommencer plusieurs fois , pour être bien certain qu'elle ne sont entachées d'aucune erreur.
Les employés qui ne sont pas habitués à se livrer à ces sortes de travaux , sont toujours trop enclins à croire que l'affaire la plus importante pour eux , c'est de savoir manier habilement les instruments de précision ; ils ne se pénètrent pas assez de cette vérité , qu'il n'est pas moins essentiel de ne négliger aucun de tous les petits soins , de tous les détails minutieux , dont l'omission est presque toujours la cause des erreurs qui se commettent.
La mesure des angles par la méthode de la répétition , est sans doute une opération difficile , qui exige de l'attention , de l'intelligence et beaucoup d'habitude ; mais la place que doit occuper l'instrument dans la position du point déjà observé , le niveau exact du cercle horizontal , l'observation et l'inscription sur les carnets d'une manière bien nette , bien claire , bien lisible , de la longueur des lignes , de l'ouverture des angles , etc. , l'annotation exacte des signes positifs ou négatifs des quantités , ne réclament pas moins de soins et d'exactitude. Lorsque l'oubli de quelqu'une de ces précautions a occasionné une erreur , on a d'autant plus de peine à la relever, que l'on est moins disposé, pour les vérifications, à recommencer , comme il le faudrait , le travail en entier , en faisant varier les points de départ et d'arrivée, sauf à en opérer ensuite le raccordement. On se laisse bien plutôt aller à reprendre les opérations dans le même ordre , pour s'assurer si l'on n'a rien omis ; or , on sait combien l'œil laisse passer facilement , plus tard , ce qui lui a échappé une prenne*© fois.
VI. Des courbe
Le tracé primitif d'un chemin de fer cet toujours composé uniquement de lignes droites accolées les unes aux autres, et formant entre elles des ançles plus ou moins grands. Le projet du chemin de Saint-Etienne à Andrczicux a été même présenté en cet état et approuvé par l'administration des ponts et chaussées. On p*x>cèdc de même sur le terrain , c'est-à-dire que l'on y trace d'abord le réseau des lignes droites , comme s'il devait être suivi exactement dans l'exécution des travaux. Ce n'est que par une opération postérieure et entièrement indépendante de la première , qu'on s'occupe de les réunir par des courbes qui leur sont tangentes.
Ces courbes doivent toujours être développées sur le plus grand rayon possible ; c'est un principe que fa pratique conlirme chaque jour. En vain a-t-on essayé de modifier les machines et les wagons pour les rendre propres à manœuvrer sur des courbes d'un faible rayon , on n'a pas tardé à reconnaître que ces moyens , applicables tout au plus dans quelques cas particuliers , ne pouvaient en aucune façon être employés dans la construction d'un chemin de fer destiné à un grand mouvement.
L'invention la plus remarquable qui ail été faite dans le but de permettre de diminuer le rayon des courbes , est duc à M. B. Laigncl , ingénieur civil , auquel on doit plusieurs inventions utiles. M. Laigncl , observa que pour faire rouler les wagons sur des courbes aussi facilement que sur des droites , il suflirait d'augmenter le rayon de la roue qui porte sur la courbe extérieure , relativement au rayon de la roue opposée , dans le môme rapport qui existe entre les rayons des deux courbes , intérieure et extérieure , que forme la voie. Il pensa donc que l'on pourrait résoudre la question en ajoutant à la roue une seconde plate-bande qui servirait de boudin pour la retenir sur les rails dans les droites , et qui , dans les courbes , porterait sur un élargissement du rail extérieur.
L'essai en petit de ce système a été couronné d'un succès « omplet ; voici le calcul sur lequel M. Laigncl s'est basé pour l'établir :
S»it AB (pl. 2 , (ig. 3) , la longueur du rayon de la courbe extérieure , et AC celui de la courbe intérieure d'un chemin
<ie fer disposé pour être parcouru parallèlement à son axe par des wagons donl les roues extérieures porteraient sur le boudin et les roues intérieures sur la plate-bande. Soit BD le diamètre de la roue pris sur le boudin , et KG le diamètre pris sur la plate-bande; ce dernier diamètre étant de 0 m ,76 , et le boudin de 0 m ,02 r on aura
BA: : 0,76 : BA
d'où BA « 30 mètres.
Mais pour que la condition fût parfaite , il faudrait encore que les essieux des roues fussent tous deux inclinés à Taxe longitudinal du wagon , de telle manière que leur direction coïncidât au point A , centre de la courbe , et formât les directions FA , GA ; il arriverait alors que lorsque la courbe changerait de signe , ou , en d'autres termes , tournerait sa convexité du côté de A , la tendance de la roue à sortir de la voie deviendrait double de ce qu'elle est sur la courbe AF , avec des essieux parallèles.
Pour éviter un tel inconvénient , on a propose de ne pas fixer invariablement aux wagons les boites ou supports dans lesquels tournent les collets des essieux. On leur laisserait , au contraire , un peu de jeu , mais on lierait par des verges inflexibles la boîte X avec Y et la boîte U avec V. Ce moyen permettrait aux essieux de prendre les positions inclinées AF , AG , ou AF , A'G , à quelque distance que se trouvât Je point A ; et comme l'effort du boudin des roues sur les rails tend toujours à les ramener dans la position qui offre le moins de résistance , le système entier se placerait naturellement dans la condition la plus favorable à son maintien sur les rails.
On calculerait le jeu qu'il faudrait laisser entre les boîtes et leurs supports , en observant que Ton a
AU t AX :: UY :XV
ou
XV. XY
H faudrait , par conséquent , laisser 0,025 de jeu de chaque côté, c'est-à-dire , en tout , la différence entre UY et XV - 0,05.
Mais cet inconvénient ne serait pas le seul qu'il y aurait à faire fonctionner ce système sur des courbes d'un aussi faible rayon. Il y en aurait un autre bien plus sérieux.: c'est qu'il ne serait pas possible d'imprimer une grande vitesse au convoi. En effet , la force centrifuge , mesurée par le sinusverse de 1 arc parcouru dans l'unité de temps que l'on prend pour terme de comparaison , déterminerait contre les rails un frottement qui croîtrait en raison inverse du rayon de la courbe et du carré de celte vitesse. Et comme l'inclinaison que l'on pourrait donner aux rails pour parer à cet inconvénient ne le préviendrait , ainsi que nous le démontrerons plus tard , que pour un seul cas ; cette limite passée , le convoi serait exposé à exercer , contre le rail extérieur , un effort si considérable qu'il (inirait par l'écarter du rail intérieur , les wagons alors se trouveraient jetés hors de la voie, effet qui aurait également lieu , en sens inverse , dans les vitesses trop faibles.
Il est aonc de toute impossibilité d'appliquer ce système aux grandes lignes de communication. Cependant quelques ingénieurs ont pensé qu'il pourrait être utilisé du moins pour pratiquer les embranchements lorsque la disposition des lieux, ne permettrait pas d'adopter des courbes assez développées. Ils jugeaient que , dans ce cas , il suffirait de faire monter sur l'épaisseur du rail le rebord de la roue extérieure. Mais les dimensions ordinaires de ce rebord n'étant pas calculées pour supporter le poids du wagon , il serait sujet à se briser par éclats , et pourrait occasionner la perle de la roue. Il faudrait donc , pour le rendre propre à cet usage tout exceptionnel , lui donner plus de largeur , et , par conséquent , modifier la forme de toutes les roues , et en augmenter le poids. Ces changements occasionneraient alors assez de dépenses pour qu'un si médiocre avantage ne put jamais les compenser. Le nouveau procédé ne me semble donc propre à être utilisé que dans des circonstances toutes particulières , mais je ne crois pas qu'on puisse jamais l'appliquer à des chemins de fer destinés à Un mouvement considérable de transports.
On a essayé par plusieurs autres -moyens encore de se soustraire à la nécessité des courbes d'un grand rayon , mais il n'en est aucun dont la pratique n'ait présenté des inconvénients au moins aussi graves ; et il n'en a jamais été fait de sérieuse application. On s'en est donc tenu jusqu'ici à
lcmploi des courbes développées sur un asseï grand rayon pour que les effets du frottement et de la gravitation n'augmentent pas d'une manière sensible la résistance qu'éprouve la traction sur les droites. El plus le chemin devra transporter de voyageurs et de marchandises , plus on voudra donner de vitesse au parcours , et plus aussi on devra faire de sacriGccs pour agrandir ce rayon.
A l'époque où furent établis les chemins de fer de Darlîngton et de Saint-Etienne, on pensait généralement que des courbes d'un rayon de 500 mètres devaient être suffisantes dans tous les cas. On ne se faisait même aucun scrupule de les resserrer beaucoup plus , quand on rencontrait des passages difficiles et peu fréquentés. Ainsi, sur le chemin de Manchester , on en remarque une qui n'a que 150 mètres de rayon ; elle est située tout près du lieu de chargement , du côté de Manchester. Sur le chemin de fer d'Andrczieu à Roanne, il en existe plusieurs dont le rayon est de 200 mètres. Lorsque le gouvernement nous accorda la concession du chemin de Saint-Éticnnc , il ne nous imposa aucune limite à ce sujet. L'opinion publique était alors qu'en m'as— treignant à ne donner jamais moins de 500 mètres aux rayons de mes courbes, j'entrainerais la compagnie dans des dépenses dont elle ne serait pas dédommagée par les avantages que j'espérais obtenir de cette mesure. La suite a prouvé que je ne m'étais pas abusé en y attachant tant d'importance ; et aujourd'hui les gouvernements, en adjugeant des chemins de fer , assujettissent les concessionnaires à n'employer que des courbés d'un grand rayon , et à ne pas dépasser le minimum de la pente que comporte le terrain.
Sur Je chemin de fer fie Paris à Saint-Germain ,
le minimum du rayon des courbes est de 800 «net.
Sur le chemin de Manchester à Mvcrpool , ce rayon
csl , terme moyen , de . 1,327
Sur celui de Liverpool à Birmingham 3,000
Sur celui de Londres à Biightou , 3,200
Sur celui de Puris au Havre 1,000
IS est bon d'ajouter que les localités que traversent ces divers chemins se prêtaient a l'adoption de ces immenses rayons s mis qu'il dût s'ensuivre un grand surcroit de frais. Mais les ingénieurs et les praticiens de France et d'Angleterre s'accordent à reconnaître qu'un minimum de 1 ,000 mètres suflit pour tous les services que nous exigeons aujourd'hui des che-
rains de fer , et que l'on peut s'en tenir à cette limite , lorsque pour la dépasser , on aurait à faire des dépenses considérables.
On emploie les courbes pour unir entre elles les lignes droites dont se compose l'ensemble du tracé; mais lorsque les angles formés par ces lignes ne sont pas assez ouverts , il arrive que, pour maintenir la longueur du rayon, on est forcé de donner aux courbes un tel développement, que leur extrémité vient coïncider avec l'originede la courbe suivante, tangente à la même droite. Celte droite disparaît alors entièrement, et le chemin de fer se compose dune série decourbcs , inégales dans leurs longueurs comme dans leurs rayons, et accolées les unes aux autres. Lorsque ce cas se présente, ce qui arrive assez fréquemment dans les localités difficiles, ou doit s'attacher à égaliser, autant que possible, la courbure de l'ensemble du réseau. Car on se tromperait si l'on pensait qu'en faisant suivre une courbe roide d'une courbe plus développée il doit y avoir compensation. Les dangers que présentera la première, les accidents qui pouiront en être la suite, les ruptures des roues, des rails, des chairs, l'écartément des rails ou la déviation du convoi emporté par la forc e centrifuge, tous ces événements que l'on doit d'autant plus redouter que la marche est plus rapide , ne seront pas rachetés parce qu'au sortir de ce passage il te trouvera une cour! e plus développée.
Lorsque l'angle que forment deux lignes droites est connu , et que l on a déterminé sur chacune le point de départ de la courbe qui doit les unir , il ne s'agit plus que de tracer la courbe qui satisfait le mieux à celte condition. Or, il n'est pas douteux que l'arc de cercle peut seul remplir ce but.
En effet ; supposons une série de lignes droites, A,B,C, D,E,F, (pl. I, lig. 2) qui détermine la direction d'un chemin de fer; supposons encore que le réseau de ces lignes ait été calculé de telle sorte que celles qui forment le plus petit angle, BA, BC, soient dirigées de manière à ce que l'on puisse faire passer par le point T et U un arc de cercle qui leur soit langent, et dont le rayon ne soit pas au-dessous de la limite fixée par l'ordonnance de concession.
11 est évident que l'on peut faire passer par les points T,U toute espèce de courbe jouissant de la propriété d'élre tangente aux lignes BA, BC vers les points U et T.
Supposons d'abord que l'on élève aux points T , l T , les
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pcrpendirulaircs UC , TC ; leur réunion en C déterminera le centre de lare de cercle l T , qui satisfait à la condition exigée.
Si, au lieu d'employer l'arc de cercle, on voulait y substituer la parabole |>our passer d'une courbe d'un grand rayon dans une autre d'un rayon plus faible , il existerait nécessairement des parties de cette dernière ligne où la courbure serait moindre que celle de l'arc de cercle auquel on la substituerait.
Il en résulterait donc vers ces points une augmentation de résistance.
Pour éclaircir ceci, supposons qu'il s'agisse de passer d'une courbe DM ayant 3,000 mètres de rayon dans une autre MAN ; et que la longueur de l'ordonnée PM de cette dernière courbe, ainsi que celle des tangentes TM, TN, aussi bien que l'angle qu'elles forment entre elles, ne permettent pas l'emploi d'une courbe ayant plu9 de 1,000 mètres de rayon ; et soit.
PM = y= 750.
AD - y.
Le triangle MPB nous donnera le moyen de déterminer PB , soit :
PB = 1/MB Î —M P* = |/ 1000' — 750' = 661.
Nous aurons ensuite PT en considérant les triangles semblés PMB , MPT , ce qui nous donne
„^ PM 1 (750) a
PT = = v _l ^ 851
PB
et comme l'ordonnée dans la parabole est égale à la moitié de la sous-tangente , nous aurons :
APoua?=y = 425,50.
Nous déterminerons le paramètre en mettant dans l'équation de la parabole y" = Px les valeurs de x et de y , ce qui donnera
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et pour le rayon de courbure au point A
quantité plus petite que MB , ainsi que l'indique le mécanisme du calcul ; puisque d'ailleurs la valeur de l'ordonnée P'M' , qui détermine le point de la courbe où le rayon de courbure M B' est égal au rayon BM , est exprimé par
qui , lorsque y = 1000 et P = 1323 , nous donne x = 130 , valeur inférieure à celle de PM ; ce qui nous fait voir , d'une manière générale , que le rayon de courbure suit les variations de grandeur de l'ordonnée.
On éprouverait donc tous les inconvénients inhérents à l'emploi des courbes du rayon qui serait déterminé au point A par l'adoption de la parabole, et l'on ne retrouverait en échange que le faible avantage, si c'en est un toutefois, de, passer par des différences insensibles de la courbe DM dans la courbe MA.
Il suit de là que l'arc de cercle est la seule courbe qu'il convienne d'employer dans le tracé des chemins de fer ; j'ajouterai que c'est la seule qu'il soit possible d'adopter en pratique. En effet , outre les difficultés que présente le tracé de tout autre courbe, il serait impossible que les ouvriers char- * gés de réj>arcr et de relever les rails pussent en maintenir tous les points à la place que leur assignerait la valeur des ordonnées de l'équation d'après laquelle ils auraient été posés d'abord. Mais lorsque la courbe est formée d'un arc de cercle , il suffit que le cantonnier ait un peu d'habitude pour en apercevoir les plus petites inflexions, et pour les rectilier sans le secours d'aucun instrument ni d'aucune opération graphique.
Les ingénieurs anglais , qui attachent moins d'imporuyiee à la théorie que nous ne le faisons en France , ont , pour la plupart des opérations relatives à leur art qui exigent quelques applications de la science, des méthodes graphiques ou empiriques dont ils s'écartent rarement.
Le procédé qu'ils emploient pour établir les courbes sur le terrain , consiste simplement à tracer une série de lignes
droites AB, CD , EF, toutes égales, et ajanl généralement 22 pieds anglais de longueur. Chacune a son origine en A , C , E à la moitié de celle qui la précède , et s écarte à son extrémité B , D de celle qui la suit , d une quantité BE , DG qui détermine une suite de points C , E , G par où doit passer la ligne courbe.
Cette méthode est même tellement usitée en Angleterre, que les constructeurs de chemins de fer et les ingénieurs se contentent de désigner les courbes en indiquant cette déviation , qui est de 2 à 4 pouces dans les circonstances ordinaires.
Ce moyen est , comme on le voit , d'une grande simplicité, mais non pas d'une grande exactitude. La moindre erreur force à reprendre l'opération dès son origine , et l'on ne peut arriver à un résultat exact qu'à l'aide de tâtonnements plus ou moins longs.
Le moyen le plus sûr et le plus méthodique consiste à construire la courbe sur la tangente , sur la corde ou sur son prolongement, en employant les formules trigonométriques pour indiquer les ordonnées relatives aux choix que l'on fait de l'un de ces moyens. Lorsque le terrain est accidenté , couvert de bois , coupé de rivières , ou occupé par des conslruc- lions , ces opérations peuvent devenir fort difficiles.
Les alignements étant déterminés, et le sommet des angles ou certain nombre de points sur la direction des droites étant bien établis et bien repérés , on choisit la position de la ligne trigonométrique la plus facile à établir. On y rapporte-les ordonnées de la courbe ; on procède ensuite au travail sur le terrain , en employant concurremment , si cela est possible , deux procédés différents pour mieux s'assurer de l'exactitude de l'opération.
Il est bon d'avoir pour les courbes , qui sont d'un emploi plus fréquent , des tables calculées d'avance , et indiquant la valeur des ordonnées rapportées à la tangente. Ces tables sont surtout essentielles pour les courbes décrites sur le plus petit rayon indiqué dans l'ordonnance de concession. Les ordonnées qui se rapportent à la corde se déduisent ensuite facilement de celles de la tangente, en retranchant les valeurs qui expriment ces dernières d'une quantité constante indiquant la distance de la corde à la tangente. On se sert , a cet effet , de l'équation du cercle
y 1 = ax — x a ,
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dans laquelle a désigne le diamètre , x l'ordonnée , à partir de l'origine de la courbe , et y l'abcissc.
Pour calculer les valeurs XY , qui répondent aux points X',X ( pl. 2, fig. 5 ) , pris à des distances égales sur la tangente AX , ou bien les valeurs YZ , qui se rapportent à la corde CZ , on mettra successivement , dans l'équation ci-dessus , à la place de a et de x , les valeurs relatives au cas particulier que l'on considère, ce qui servira à déterminer y.
Connaissant y , on retranchera sa valeur du rayon /ce qui donnera XY , soit l'ordonnée de la courbe rapportée à la tangente.
On déduit de cette valeur celle de l'ordonnée rapportée à la corde CZ , en retranchant XY de AC , qui exprime la distance de la corde CZà la tangente AX.
La valeur de YD, et* celle deXY étant connues, on en dû duit avec facilité celle de toutes les lignes que les circonstances peuvent forcer à employer.
Supposons, par exemple, que la difficulté du terrain ne puisse se prêter à prolonger la tangente AX jusqu'en T , mais que l'on puisse facilement rapporter sur le terrain les lignes AD , XY et YU , on retrancherait EV + TU de TE, ce qui donnerait la valeur de UV.
On peut enfin avoir besoin , pour quelque vérification , do connaître soit la longueur deTY, soit celle de YZ, que l'on oblicudra facilement lorsque l'on connaîtra YD et AD ou AC.
VII. Des pente
Il n'est pas toujours possible de conserver sur toute l'étendue , ou même sur de grandes parties de l'étendue d'un chemin de fer, la régularité de la pente. Ou bien ce sont des difficultés physiques qui s'y opposent; ou bien un esprit d'écjnomie bien entendu fait à l'ingénieur une loi diadopter un profil qui , moins parfait, remplira mieux le but qu'il doit atteindre. On doit cependant mettre une grande circonspection à ne pas adopter inconsidérément des dispositions qui seraient de nature à entraîner dans une trop grande augmentation de frais sur le service des transports. Les dépenses que l'on éviterait aux dépens du système des pentes pourraient avoir pour résultat plus lard de causer la ruine de l'entreprise. C'en pourrait être assez pour mettre le chemin hors d'étal de profiler des améliorations qui seront proba-
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Moment apportées à la construction des moteurs , et même , s'il arrivait qu'à laide de moyens qui ne seraient pas applicables à ce chemin, on parvint à exécuter les transports à un prix beaucoup moins élevé , il pourrait devenir indispensable d'abandonner la ligne construite , et d'en établir une nouvelle. En effet , le profil d'un chemin de fer dépend de sa direction , et cette direction elle-même est imposée par la condition du moindre déblai et du moindre remblai. Si l'on fait varier l'un , il faut donc modifier l'autre ; ou, en d'autres termes, un changement dans le système des pentes ne peut s'effectuer qu'autant qu'on change le tracé. Mais comme l'ouverture d'une communication aussi importante fait toujours monter considérablement la valeur des terrains qui l'avoisinent ; comme il ne tarde pas à s'élever sur son passage des constructions , des usines , des fabriques , qu'elle dessert par des embranchements , on voit quelles énormes indemnités on aurait à payer si Ton voulait modifier la ligne , en se tenant près de sa direction primitive. On n'a donc, eu ce cas , rien de mieux a faire que d'en créer une nouvelle , tout à fait indépendante de la première,
Ainsi que je l'ai déjà fait observer , il est indispensable qu'un nivellement parfaitement exact, sur la précision duquel il ne puisse rester aucun doute , précède tout autre opération graphique et le commencement de tous travaux , surtout dans les lignes hérissées de grandes et nombreuses difficultés. Les points de cette triangulation servent de repères pour des opérations secondaires , et l'on n'est plus exposé , dès lors , qu'à des erreurs de peu d'importance , qu'il est facile de reconnaître et de corriger.
L'exactitude que l'on est obligé de mettre dans la distribution de la pente, et le faible taux auquel sont assujettis ordinairement les chemins de fer , rendraient les différences insensibles au niveau d'eau , aussi est-il nécessaire que chaque employé , chef d'une division , ait à sa disposition un niveau à bulle d'air , construit avec toute la perfection possible dans les limites d'un prix abordable pour les praticiens.
Il arrive souvent que les points de nivellement intermédiaire que l'on a rattachés au réseau général , manquent de tixilé.II est des terrains assujettis à des conditions d équilibre qui éprouvent , dans leurs positions respectives, des changements dont il est impossible de se faire une idée; tels sont ,
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par exemple , la défleetion ou le gonflement des points environnant les remblais, qui se «Mit ressentir quelquefois jusqu'à une grande distance , les mouvements en amont et en aval des grandes tranchées, ou autres variations générales ou particulières. C'est pour cela que l'on ne saurait faire des vérifications trop fréquentes , quelle que soit d'ailleurs la sécurité qu'inspire la fixité des points que Ton croit avoir établis d'une manière invariable.
Les points désignés dans chaque chantier au nivea^à bulle d'air , sont répartis , au niveau d'eau , par les entrepreneurs et les cantonniers dans tous les endroits où cela est nécessaire. Ces ouvriers emploient aussi , à cet effet, les ni volettes ou règles légères en bois , auxquelles on donne un coup de scie à la hauteur de l'œil , aûn d'y placer une feuille de papier pliée en deux, dont on se sert comme d'une mire. Ce petit instrument , simple et peu coûteux , s'établit facilement en l'assujetissantavec quelques pierres sur les rails ; il offre , pour égaliser les pentes d'un point à une autre beaucoup plus de commodité et de précision que le niveau d'eau.
Lorsqu'une ligne de chemin de fer doit être dirigée parallèlement au cours d'un fleuve, la pente , ordinairement assez douce que suivent les eaux , est d'un grand secours pour la répartition de la pente dn chemin , surtout si l'on peut maintenir la ligne dans la vallée où coule le fleuve. Il ne faut pas cependant oublier de tenir compte de certains inconvénients particuliers à une telle position. Les fleuves sont souvent snjels à éprouver datas le volume de leurs eaux de grandes variations. La plupart couvrent et abandonnent successivement , et plusieurs fois par an , certaines parties de la vallée où leur lit est creusé ; et dans chacune de ces crues , ils déposent sur leurs rives des matières terreuses qu'ils charrient. Pendant les premières années, ces atlerrissements s'élèvent avec une assez grande promptitude; mais la fréquence de leurs submersions ne pouvaut être qu'en raison inverse de leur hauteur, lorsqu'ils ont atteint le niveau de la hauteur moyenne des crues ordinaires, la progression de leur élévation devient extrêmement lente. Sur les bords du Rhône dans les endroits où peut sepandre une grande masse d'eau et où le courant n'est pas assez rapide pour empêcher le limon de se déposer, on calcule que, pendant les premières années , le sol monte de 0'" , 20 r par an. Au bout de trente ans, lt;s îles vi les rives se sont élevées moyennement de 2 mètres , et leur
hauteur au-dessus de l'étiage est d'environ 3 mètres; elles ne sont plus alors immergées qu'une fois ou deux par an. C'est alors seulement au il convient d'en profiter pour y établir la chaussée d'un chemin de fer.
Ces terrains n'ont pas en général , une grande valeur , car on ne peut y bâtir , ni les mettre en culture réglée ; et l'on peut les obtenir à un prix d'autant plus bas, que la chaussée , construite sur le bjrd du fleuve, préserve des inondations toute la partie de la vallée qui s'étend au delà , et permet ainsi d'en tirer un parti beaucoup plus profitable.
Les crues extraordinaires qui , sur le Rhône , s'élèvent en moyennes à 5 mètres au-dessus de. l'étiage , sont très-rares , et ne succèdent guère qu'à cinquante ou soixante ans d'intervalle. Pour la portion du chemin de fer de Saint-Kticnne, qui est latérale au Rhône, j'ai pensé qu'il était suflisant de donner à la chaussé 1 mètre au-dessus du point le plus élevé qui , de mémoire d'homme, ait été atteint par les eaux. Me réglant donc d'après les traces que j'ai retrouvées en divers endroits , j'ai établi la voie à 6 mètres au-dessus de l'étiage.
Mais si l'on veut s'astreindre à suivre les bords d'un fleuve , et à rester à une hauteur constamment égale au-dessus de ses eaux , il faut renoncer à avoir une pente régulière ; car la pente n'est jamais répartie également sur le cours entier ; et lors même qu'elle le serait , comme la ligne ne peut suivre tous les détours , qu'elle s'éloigne où se rapproche suivant qu'elle y est forcée par les exigences du tracé, sa longueur développée n'est plus égale à celle du fleuve , et la relation de pente ne peut être la même.
!1 existe entre les diverses parties du même fleuve de grandes différences dans le rapport de leur hauteur à l'étiage» à leur hauteur pendant les crues. Le dégré de rapidité des eaux . la forme de leur lit, ta nature des terrains sur lesquels elles s epandent , les obtacles quelles peuvent rencontrer dans la longueur de la vallée , etc. , sont autant de causes qui peuvent en relarder ou en favoriser l'écoulement.
Lors donc qu'on a fixé la hauteur des points de départ et d'arrivée, ce n'est pas sur l'étiage qu'il laut se guider pour déterminer la hauteur des points intermédiaires. On s'attache à retrouver, à des distances aussi courtes que possible, des repères des plus grandes crues , et on lie ces points entre eux pur des pentes régulières, au moyen d'opérations partielles.
Ces précautions ne mettent pas cependant les chaussées à
l'abri de loutc invasion des eaux ; la hauteur des crues peut éprouver postérieurement des variations locales , par suite de circonstances dont l'influence deviendra permanente. C'est ce qui arriverait si l'on établissait une nouvelle chaussée, soit à côté du chemin de fer, soit sur la rive opposée; si l'on construisait des digues à marteau , si l'on faisait dos plantations considérables sur des terrains où les eaux trouvaient auparavant un libre débouché. Ce sont autant de cas dont il faut calculer la probabilité, et l'on ne doit pas reculer devant les sacriûces que conseille la prudence , pour prévenir les inconvénients auxquels on peut craindre de sl* trouver exposé.
La pente des grandes rivières, comme de tous les cours d'eau en général , est d'autant moins rapide qu'on la considère plus près de l'embouchure. La pente du Jlliônc, entre Lyon et la mer, est de 0,0004835; entre Lyon et Givors, elle est de 0,0005. Ces variations de la pente sont peu considérables vers l'embouchure, par ce que l'énorme volume d'eau que débouche le fleuve tend , à mesure qu'il approche de la mer, à égaliser le niveau ; mais elles sont bien plus sensibles vers lesaffluents et près de la source. Ainsi le cours du Giers, qui se jette dans le Rhône à Givors. et celui de Janon , qui s'unit à lui à Sainl-Chamond , présentent la section A , B , C , D, E (pl. 2, fig.6).
La ville de Givors, éloignée de 3C,000 mètres de Saint- Etienne par le développement du chemin de fer actuel , se trouve à 353 ,n , 90 e plus bas que cette dernière ville. Il est évident que le tracé qui aurait maintenu la régularité de la pente entre ces deux points aurait été le plus convenable; mais l'ordonnance royale nous imposait l'obligation formelle de faire passer la ligne par Rive-dc-Giers ; et d'ailleurs cette ville était trop importante , par ses houillères et par les débouchés qu'elle offrait au chemin , pour que l'on pût penser à la faire desservir par un embranchement. Je ne me suis donc pas occupé d'étudier ce projet qu'il m'était interdit d'adopter , et qui , je n'en doute pas , aurait été d'une exétion plus difficile et plus dispendieuse que celui qu'on a suivi; il est vrai que le développement devenant un peu plus long, la pente moyenne n'aurait guère dépassé 0 ,n , 009 par mMrc. Dans l'état actuel des choses, la corde AB (pl. 2, fig. 6) , de Givors à Rive-de-Gn rs, est de 15,000 mètres, et la flèche xy f ou la plus grande distance verticale du lit du
Gicrs à la ligne du chemin, est de 14 mètres; entre Rive-de- Gicrs et Terre-Noire, la corde BC a 17,000 mètres, et la flèche v*27 mètres. Enfin, si l'on eût adopté une seule pente , la ligne AC eut été de 32,000 mètres, et la flèche fw, de 80 mètres.
Les lignes yx , tu , vz , donnent la mesure des plus grandes hauteurs auxquelles puissent s'élever les remblais pour rétablissement des chemins. C est une limite à laquelle on si» trouve assez souvent forcé d'atteindre , quand le tracé suit un torrent dont le cours fait de rapides inflexions, et qui est encaissé dans des vallées dont les bords ont une grande déclivité. On comprend toute la prudence, toute Ta maturité qu'il faut apporter à l'examen des avantages ou des inconvénients qu'il peut y avoir à adopter un tracé qui se tienne plus éloigné ou plus rapproché des cours d'eau. C'est une question sur laquelle on ne doit jamais s'exposer à prononcer tant que Ton n'a pas acquis une connaissance exacte du régime des rivières et de la nature des vallées où elles coulent. Souvent , après avoir fait cette élude, on donne la préférence à un tracé qui n'aurait pas paru d'abord le plus simple et le plus naturel , et qui pourtant est le seul qui puisse remplir le but qu'on se propose. Il arrive, par exemple, que pour passer du versant d'une mer ou d'un gr»d fleuve dans un autre , le point dont on doit faire choix n'est pas , à beaucoup près, le moins élevé; c'est ainsi que, pour le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon , j'ai dû choisir la vallée du Janon et franchir le col de Terre-Noire plutôt que celui du Langonen , qui est cependant moins élevé de 28 mètres. J'ai figuré en EFH le profil de ce dernier col , afin qu'on puisse le comparer avec le tracé que j'ai adopté. L'inspection seule de ce profil montre qu'il eût fallu concentrer la plus grande partie de la pente entre le point H cl le point E , a moins de faire un percement très-long , ou de s'éloigner beaucoup de Saint-Chamond , ce qui aurait entraîné dans des travaux considérables.
La considération générale de la direction et de la pente des cours d'eau a été souvent l'objet des méditations dc> physiciens et des hydrographes. M. Brisson , directeur de l'école des ponts et chaussées, est entré à ce sujet dans des détails qui témoignent de la profondeur avec laquelle il a étudié ces questions ».On a même cherché à déterminer analytiquemenl
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l'équation de la courbe qui représente en moyenne la section du cours des rivières en général ; mais il est évident que trop d'accidents particuliers viennent compliquer le problème, pour que sa solution puisse jamais être d'aucune utilité.
Au résumé , comme il est rare que , sur une longue ligne , on puisse conserver le même taux de pente, on doit, autant que possible, faire choix de directions qui permettent de tracer des pentes égales entre les points de sujétion. La hauteur verticale de ces points et leur distance entre eux déterminent la limitede l'inclinaison de la pente qui doit les réunir. Entre les deux extrêmes de cette limite on peut ét iblir trois divisions dont je vais traiter successivement.
1° Des plans inclines. Le service des plans inclinés est toujours sujet à de nombreux inconvénients, et l'on ne doit avoir recours à ce moyen que lorsqu'on ne peut pas faire autrement. La moindre négligence dans les minutieuses précautions qu'ils exigent peut causer de graves accidents. Nous avons surtout , en France, trop peu de fonds à faire sur l'exactitude et sur le zèle de nos ouvriers , pour leur confier sans appréhension le soin de surveiller les machines qui y sont employées. Il est bien nécessaire de ne s'en remettre , pour cette tâche 1 ? qu'à des hommes éprouvés. Les Anglais sont , à cet égard , bien mieux partagés que nous , car l'insouciance et l'incurie sont des défauts que l'on trouve rarement dans leurs ouvriers.
Quand on ne peut éviter d'employer un plan incliné , il convient de le faire aussi court qne possible. On prolonge autant qu'on le peut la rampe qui doit être pratiquée par les locomotives ou par les chevaux , et Ton donne au plan une inclinaison telle , que la gravité puisse vaincre facilement la résistance des cordes et des poulies qui rattacKent , à la descente , les convois aux machines fixes , et qui servent ensuite à les remonter.
Il est bon encore , si Von n'y est forcé , de ne pas faire décrire de courbe au plan incliné , afin que l'œil en embrasse à la fois toute l'étendue ; que d'une station à l'autre on aperçoive le moindre obstacle qui pourrait contrarier le mouvement , et que les signaux puissent être donnés et reçus avec facilité. D'ailleurs , quand la voie suit une courbe , il est inévitable de donner une inclinaison aux poulies qui soutiennent les cables ; le frottement s'en augmente , et les câbles en sont moins sûrement retenus dans la poulie ; en sorte
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Cette tension sera donc de 905 w ».
SqU a , b , c , d (pl. 2 , fig. 7) , une série de poulies placées sur une courbe de 500 mètres de rayon , et éloignées les unes des autres de 5 mètres; on trouvera la longueur bx de la flèche que forme la corde passant sur trois d'entro elles placées consécutivement , en faisant cette proportion : bx : ab : : ab : 1000 , diamètre de la courbe ;
soit = 0,025, by «0,05;
et en formant le parallélogramme des forces ay , ey , la tension décomposée suivant bx deviendra , à très-peu de chose près , proportionnelle à by ; soit :
ty=905 kil X^ = 9^,05
Mais le poids de la corde étant de l kil , 50 par mètre , et chacune des poulies a , b, c ,d soutenant 5 mètres de corde , celle poulie sera sollicitée dans le sens vertical BG (pl. 2 , fig. 8) , par un poids de 7 kil , 50 , et dans le sens horizontal BY par un poids de 9 ka , 05. Il faudra donc lui donner une position intermédiaire^!* qui satisfasse à la condition de se trouver dans le plan de la résultante des forces BG , BY , en donnant 9, 05 de longueur à BY,7, 50 à BG, et en tirant la diagonale BP , qui indiquera la direction cherchée.
On voit , d'après cela , que l'inclinaison que Ton doit donner aux poulies varie comme la tension des câbles ; tension qui est très-irrégulière , surtout au départ des wagons , où 1 inertie des masses exige , pour être vaincue , le développement de toute la force de la machine.
La corde , dans le mouvement des convois , peut manquer les gorges des poulies et déterminer ainsi un inconvénient très-grave ; car on comprend qu'à mesure que les wagons descendent , les poulies a, b, c, d (pl. 2 , fig 7) étant placées en ligne droite , et les wagons descendant de a en b , la corde qui les retient tombe précisément au milieu des poulies. Mais si la direction des point a, b, c, etc. , forme une courbe , la corde tendant toujours à se mettre en ligne droite , si le convoi parti du point a est arrivé en c avant que la corde n'ai, été placée dans la poulie b , elle s'en trouvera éloignée de toute la quantité bx ; et si quelque ressaut ou quelque autre
circonstance lui fait encore manquer la poulie c > quand le convoi sera en d, elle se sera éloignée de b d'une distance presque double. Il sera à craindre alors qu'elle n'abandonne toutes les autres poulies , et ne se lance dans l'intérieur de la courbe.
Nous avons vu que la résistance du convoi serait , dans le cas que nous avons pris pour exemple , 905 kil . Si cette résistance devait être vaincue avec 3 mùlres par seconde , soit une vitesse trois fois plus grande que celle que l'on donne ordinairement aux pistons des machines à vapeur à poste fixe , la résistance sur le piston serait 905 X 3 = 2,715. Et comme on calcule ordinairement que la force d'un cheval de machine à vapeur suflit pour vaincre une résistance de 75 kiI avec l'unité de vitesse , ou un mètre par seconde , la force de la machine déterminée en chevaux sera donc de L rir = 36 ,20 chevaux , 40 chevaux environ.
Il faudrait alors 500 secondes de temps ou près de 10 minutes à la machine pour remonter un convoi. En supposant encore la moitié de ce temps ou 5 minutes pour la descente , et 5 minutes pour accrocher et décrocher les wagons , la machine pourrait suffire à transporter 8 wagons ou 24 tonnes en 20 minutes , soit 24 wagons ou 72 tonnes par heure , et 288 wagons ou 864 tonnes pendant la journée moyenne de 12 heures de travail ; ce qui répondrait à un mouvement de 300 ,000 tonneaux par an.
A mesure que le convoi en montant s'approche de la machine , la résistance diminue proportionnellement à la quantité de corde qui s'enroule sur le tambour. Ainsi cette résistance , qui au bas du plan incliné , était de 2,715 kil , ne donne plus , à son extrémité supérieure , que
pour la pression rapportée sur le piston de la machine.
Si le plan incliné était plus ou moins étendu , la dimension de la corde devrait être relative à l'augmentation ou à la diminution de sa longueur , de manière à ce que sa force fût proportionnée à l'effort qu'elle serait obligée de faire pour vaincre sa propre résistance et celle du convoi.
Supposons que le plan incliné ait 3,000 mètres. En désipar x le poids que doit avoir la nouvelle corde pour un mètre de longueur , et par R la résistance du convoi au bas du plan iucliné, nous aurons
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et d'autre part , le poids de ta corde devant être proportionnel à sa résistance , on a aussi
substituant à la place de R sa valeur en x et réduisant , nous obtenons
Cette résistance est celle qui a lieu au Las du plan incliné. A la partie supérieure , elle sera diminuée de toute celle du câble , et réduite à
30,000 X 0,025 =750 ki '-,
c'est-à-dire à moins de moitié.
Ainsi la résistance va en diminuant tandis que la puissance de la machine reste toujours la même , et la marche du convoi tend à acquérir une augmentation progressive de vitesse. Il suit de là que , si les ouvriers ne sont pas très-lestes à décrocher les câbles , lorsque le convoi a atteint le haut du plan incliné , il court risque de venir se briser contre les tambours sur lesquels à'enroulent les câbles.
Il me semblent, d'après cela , que les machines à haute pression doivent être plus propres au service des plans inclinés que celles que Walt, parce qu'elles se prélent mieux à un développement de puissance variable , suivant les résistances que l'on a à vaincre.
L'application en paraîtrait d'autant plus naturelle et plus avantageuse , que la machine n'employant pas la vapeur que
Sroduit la chaudière , pendant que l'on accroche ou que l'on écroche les convois , celte vapeur s'accumulerait dans la chaudière , et gagnerait ainsi assez de ressort pour vaincre facilement , et l'inertie du convoi , et le maximum de résistance au . bas du plan incliné. Mais , à mesure que la résistance totale diminuerait par la suppression graduelle de celle de la corde, la tension de la vapeur baisserait dans la chaudière , en sorte que les deux quantités éprouveraient des variations analologucs , qui tendraient à utiliser la vapeur de la manière la plus favorable , tout à la fois, à l'économie , à la facilité et à la sûreté du service.
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La pente des plans inclinés desservis par des machines stationnaires sur les chemins de fer actuellement existants , rarie de 0,03 à 0,05. Quant au prix auxquel reviennent les transports il dépend du taux de la pente, et des masses sur lesquelles on opère. On comprend , en effet , que les frais sont à peu près les mêmes , soit que la machine fonctionne toute la journée , soit qu'on ne la mette en mouvement qu'à des intervalles qui ne peuvent jamais être assez longs pour permettre d'éteindre le feu des chaudières. L'économie se borne donc à une petite portion de la houille destinée à alimenter le feu, et ne saurait être bien considérable.
Au reste , ce mode de transport n'étant guère usité que dans les cas où un seul intérêt préside à l'organisation du service, on le règle, en général de manière à en tirer le le meilleur parti possible.
II. Des pentes sur lesquelles les wagons peuvent
DESCENDRE PAR LE SEUL EFFET DE LA GRAVITÉ. — Les
wagons descendent de leur propre poids , aussitôt que la pente atteint une limite telle que la gravitation puisse vaincre la résistance due au frottement. Sur les rails du chemin de Manchester , cette limite est , comme nous l'avons vu , de 0,0036. Sur toutes les parties de la ligne où la pente est maintenue à ce taux , on n'a point à faire usage des moteurs. Mais dès que la pente devient plus rapide , les convois tendent à graviter de tout leur poids , en augmentant de vitesse , suivant la loi indiquée par l'inclinaison du plan sur lequel ils descendent. Il devient nécessaire alors d'employer un moyen quelconque pour modérer leur marche ; ou bien leur mouvement continuant à s'accélérer , il ne serait bientôt plus possible de le maintenir, et il en pourrait résulter les plus déplorables accidents. On s'est servi jusqu'ici, à cet effet, de freins laits d'une matière peu dure, de bois, par exemple, à l'aide desquels on établit un frottement continu contre les roues des wagons. La force de gravité développée par la marche , qui est une véritable chute , se dépense a user les garnitures des freins, qu'on a soin de renouveler en temps utile; elle se trouve ainsi paralysée à chaque instant et à mesure qu'elle se déploie , et cesse d'avoir influence sur la marche des wagons. Ces freins sont presque toujours disposés de manière à agir à la fois sur les deux roues d'un même côté des wagons auxquels on les adapte , et dont le nombre varie suivant la pesanteur du convoi et l'inclinaison de la ligne.
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Leur action est réglée par un conducteur, qui , au moyen d'une moufle, peut en faire agir deux à la fois. La pression qu'ils exercent sur les roues ne devrait jamais être telle , quelle les empêchât détourner ; mais c'est ce qui arrive presque toujours lorsqu'on veut, par économie, diminuer le nombre des conducteurs. Ces hommes , chargés alors d'une surveillance trop étendue , et placés continuellement dans l'alternative, ou de laisser prendre aux wagons une vitesse qu'ils ne pourraient plus maîtriser, ou de se laisser atteindre parles convois qui les suivent , ne peuvent pas maintenir la régularité de la marche. Quand ils ont laissé prendre au convoi une trop grande rapidité, ils y remédient en serrant les freins jusqu'à arrêter les roues. Alors ces roues glissent sur les rails , s'échauffent , se détrempent , se brisent, sortent de la voie, etc. , etc. D'ailleurs l'action de ces freins ne pouvant être sans danger interrompue un seul instant, s'il arrive quelque dérangement à leur mécanisme, ou quelque accident au conducteur, la sûreté de tout le convoi en est gravement compromise.
On a essayé de remplacer les freins par plusieurs autres moyens dont je ne crois pas utile de m occuper ici ; car je n en regarde aucun comme ayant atteint d'une manière satisfaisante l'effet qu'on en réclame. Je me suis moi-même occupé de quelques recherches à ce sujet ; mais je n'ai pu faire les expériences dont j'aurais eu besoin pour juger de l'efficacité des moyens que j'avais en vue. Je crois que toute la difficulté serait vaincue si l'on parvenait à appliquer au convoi une force rétarda trice dont l'intensité se développât de telle sorte que la vitesse ne pût jamais dépasser une limite déterminée. Tel serait , par exemple , le développement d'une surface, ou le mouvement d'un piston dans un cylindre, qui présenteraient à l'air une résistance croissante comme le carré des vitesses.
Le mouvement que prennent les convois sur les pentes est assujetti , sauf quelques modifications , aux mêmes lois de gravité qui régissent les autres corps. On sait que les corps en tombant parcourent des espaces qui sont entre eux comme les carrés des temps écoulés depuis l origine de la chute. Cette loi est une conséquence de celle de la gravité , qui agissant sur un corps comme s'il était en repos , tend continuellement à accroître sa vitesse , en lui communiquant, à chaque instant, une vitesse égale à celle qu'il en a reçue dans l'instant prêté-
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dent; il suit de là que les vitesses croissent comme les temm. et leysspaces parcourus comme les carrés des vitesses Si donc Ions désignons la vitesse par v, l'espace parcouru par « et le temps part, nous aurons r «uiupare.
Mais ces relations étant indépandam^ de toute mesure de temps et d espace, il faut, pour les approprier à nota manière ordinaire de compter, y introduire des constantes qui
C'est ce que nous pourrons faire en considérant au'un corps qui tombe librement à la surface de la terreDarconri h pende chose près 5 mètres dans la premiè c chute; et que la vitesse, croissant en procession ar f h, ,f Hquecommele temps écoulé, sera , pa^on^rnttïzéto au commencement de la chute , et de 10 mètres à la fin de la
{:^T C ^ dC;0 "!, a,r0duira ' donc constantes dans les trois équations ci-dessus , en déterminant les val ur!
qu .1 convient de leur donner, pour qu'elles reprél tennin
teusr a ï: r c,? sva,curs pourront ^mS^i
Nous aurons donc :
1° Pour les relations entre l'csnarp ai 1a sant /le temps de la chute égal 7Z S^'Jiffi àun espaceparcouru ouà une valeur de eégale à5mètres et désignant provisoirement par a la constante:
2° Pour la relation entre la vitesse ot 'iw,**' ™ 1 } ''
rsssr 6 ,a constanic ' sis s n a c pK r;
sa valeur 10 :
ï/.ïïï52£ entre ,c temps ct,a ;iicsW - « d ^™«
Cela posé , si l'on suppose un wagon placé en A (jdL 3 , fig. 9) sur un plan incline AB ayant une pente de 0,ffl3t>; soit cette pente divisée en deux parties , dont l'une CD de 0,0036 , représente le frottement que le convoi exerce sur les rails ; c'est-à-dire que le wagon placé en D ne prendrait aucun mouvement, mais que s'il recevait une impulsion, il la conserverait, comme s'il était placé sur un chemin horizontal sur lequel le frottement serait nul. Il est visible que la force de gravitation tendra à faire tomber le wagon de A en D , mais comme il en est empêché par le plan AB , cette force ne pourra agir sur la ligne AB que relativement à son inclinaison mesurée par AD.
Or , cette quantité AD étant la centième partie de AB le wagon parcourra AB comme s'il était attiré dans le sensAB par une sphère d'attraction égale à un centième de celle de la terre , et dont le centre serait à la même distance que celui de la terre.
Dans cette nouvelle supposition , la vitesse et l'espace parcouru dans la direction AB , pendant la première seconde de temps, ne serait plus qu'au centième de ce qu'ils auraient été dans la direction AC ; et Ton déterminerait les nouvelles valeurs des constantes a, b, c, en substituant dans les équations (1), (2), (3), les nouvelles valeurs t, e, v, ce qui nous donnera :
Faisons l'application de ces formules à un plan incliné ayant une longueur de 2,000 mètres, et 0,01 de pente excédant celle qui répond au frottement que les wagons exercent sur les. rails.
Nous connaîtrons la vitesse avec lequelle le convoi arrive
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ea x. en substituant dans l'équation (5) e = 5t*,la ralenr de <?/ee qui nous donnera :
2,000 = 5 t * , v = 1/2^ = 2o m pour la vitesse en x.
Et, pour avoir le temps , nous mettrons dans l'équation (i) la valeur de e.
f^ZOe, 20X2000 =200",
Si Ton compare cas valeurs avec les cas analogues ou le wagon graviterait librement de A en C , Nous aurons
e*=Ay*=20 u ;
et la vitesse deviendra , en substituant 20 à la place :1e c dans l'équation (2),
Ce qui doit être, en effet; car le corps, en parcourant le plan incliné Ax , n'a pu perdre aucune partie du mouvement que lui a communiqué la gravité, puisqu'il a parcouru dans les deux cas le même espace vertical A y. Seulement, en glissant sur le plan incliné Ax, sa vitesse a été successive-
ment et en entier décomposée suivant .
Par contre, le temps de la chute a augmenté dans la môme
proportion , suivant —• de telle sorte que le temps pendant
lequel la gravité a agi , a précisément compensé la diminution de son intensité. En effet , l'équation (1) nous donne dans ce cas :
5** = e , = 7 = |/-^- =2" soit le centième] de 200".
Il faut donc éviter avec soin de laisser les convois abandonnés à eux-mêmes sur des pentes qui excèdent la limite qui répond à leur frottement, puisqu'il se mettent alors en mouvement, plus lentement à ia vérité, mais en suivant la même loi que s'ils tombaient librement, et qu'ils iinissent par acquérir la même vitesse que s'il avaient parcouru directement toute la hauteur qui mesure la pente du plan incliné.
Pour prévenir les accidents qui peuvent arriver à la remonte, dans le cas où quelques wagons se détacheraient du convoi, on place derrière les wagons, un morceau de bois armé de fer. Cette espèce d'appui mobile traîne sur le terrain et vient , au besoin , buter contre l'empierrement au milieu de la voie.
Un autre moyen , qui m'a également réussi , consiste à placer sur la voie de remonte un bout de rail ab (pl. 3 , îig. 10) , tenu ouvert dans la position ad, par un ressort qui lui permet de prendre la position ac. Les wagons en remontant font fermer le rail , qui n'oppose aucun obstacle à la marche du cotfvoi. Mais si un ou plusieurs wagons viennent à s'échapper , les roues en descendant enfilent l intervalle cb , et le wagon est jeté hors de la voie , dans un lieu préparé pour le recevoir, de manière à ce qu'il ne puisse ni se briser, ni occasionner d'accident.
On peut faire usage encore de barrages mobiles en bois , ou freins heurtoirs (pl. 3, fig. 11), que Ton jette sur la voie; ainsi que de fortes barres en bois HI(pl. 3 fig. 123 ) , soutenues à l'une de leurs extrémités par une chaîne HK , et tournant à l'autre bout sur un gond I , de manière à se plo cer naturellement en travers du rail. Il n'y aurait pas excès de prudence à user à la fois de toutes ces précautions , i n la gravité et la multiplicité des accidents qu'ils sont dest és a prévenir. Ces accidents sont surtout à craindre lorsque les wagons qui s'échapperaient devraient arriver sur les lieux de chargements. J'ai vu parfois , dans de tels événements , des rails entiers , coupés par les roues des wagons comme par les cisailles les mieux effilées , et des convois entiers réduits , en un clin d'œil , en un monceau de débris , voler en éclats de tous les côtés.
Dans tous les calculs qui précèdent, nous n'avons pas pris en considération la résistance que l'air oppose à la marche du convoi. Je vais essayer de 1 apprécier aussi exactement que le permet l'insuffisance des obervations qui ont été faites jusqu'aujourd'hui.
D'après les expériences faites par Borda et confirmées par M. de Pambourg , on peut estimer que la résistance de l'air , par mètre carré et pour une vitesse de 6 m , 50 , est égale à 4 kiL , 24 «. Cette résistance augmente comme le carré des vi-
1 Borda eslime que la résistance du vent sur une surfai t- de 1 pi«d
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tcsses , puisque le corps exposé à son action , à mesure qu'il marche plus rapidement, est frappé par une plus grande quantité de molécules. En nommant r cette résistance et en la substituant à la place de e dans l'équation
(2) be = v*
nous aurons
Nous déterminerons b' en mettant la valeur de r et celle de v relatives au cas particulier , déterminées par les auteurs que nous avons cités , ce qui nous donnera
Soit 10 , pour simplifier les calculs , en sorte que 1 équation
lOr^*' (7)
nous exprimera le rapport de la résistance du vent en fonction de la vitesse pour l'unité de surface, soit 1 mètre carré.
La section en travers des wagons étant de 2 mètres environ , et leur résistance sur le chemin de fer de Saint-Éticnne de 0,005 , l'effort nécessaire pour les mettre en mouvement deviendra
1,350 ki, X 0,005 = 6,75,
noit 3 ki, -,375 par mètre carré. Substituant celle valeur dans l'équation (7) , nous aurons
J'ai vu quelquefois sur le chemin de fer de Saint-Élienne „ dans des circonstances favorables, des wagons vides se mettre en mouvement par le seul effet d'un vent , dont on pouvait estimer la vitesse à 6 mètres environ , ce qui s'ac-
carré, avec une vitesse de 20 pieds par seconde, équivaut à 0,915 de livie, soit : 4 kil. 24 par mètre carré avec une vitesse de 6,50 j puisque 1 mètre carré = 9,48 pieds carrés, qûi, multipliés par 4.895 rapport de la livre au ltilog. ,
donnent. . . 4,84 pour la résistance d'un mètre ranV, arec une vitesse de 20 pieds, ou 6,50 vitesse. (V- Pambourg, Traité sur Ui machines hcomotiies, p. 126 et ttq. )
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corde assez bien avec l'appréciation ci-dessus.
Il s ensuit que , sur une pente excédant de 0,005 celle qui est nécessaire pour vaincre le frottement , un wagon vide et isolé ne pourra jamais acquérir une vitesse de plus de (» mètres «par seconde ; le môme calcul servira à déterminer la vitesse relative à tout autre taux de pente.
Soit, par exemple, la pente 0,015 excédant 0,010 celle du frottement, la résistance, sur cette pente, sera égale à 6,75 par mètre , et nous aurons
et si le wagon tombait librement , le maximum de vitesse qu'il pourrait acquérir et ne saurait dépasser , serait exprimé par
Ces calculs, comme on le comprend très-bien , ne peuvent être regardés que comme des approximations bien imparfaites ; ils sont propres seulement à mettre sur la voie pour faire des observations qui puissent aider à former une théorie sur le mode de résistance de lair , si peu connu et si peu étudié. H paraît que la résistance de lair , une fois vaincue par le premier wagon , ceux qui le suivent en éprouvent peu les effets.
La vitesse avec laquelle descendent les wagons sur une pente excédant celle qui représente leur frottement , nous servira à mesurer ce frottement , en tenant , toutefois , compte de la résistance de l'air. Il faut , pour cela , choisir une ligne inclinée , contiguè* à une autre qui le soit dans un sens opposé, ou à une ligne horizontale , et abandonner le convoi sur la partie la plus inclinée , en observant la hauteur à laquelle il se trouve au moment du départ, et le point où il arrivera sur le plan opposé.
Supposons, comme dans le cas précédent , que Ton abandonne en A (pl. 3 , fig. 13) un wagon du poids de l,000 kil , chargé de 3,000 kiI - , en tout 4,000 ka ; soit le plan incliné AX , d'une longueur de 2,000 mètres, et d'une hauteur verticale A Y de 30 mètres, contigu à une partie Xy de niveau.
Le wagon parviendra en X avec la vitesse résultant de la hauteur verticale AY , moins la partie qui représente le frottement , et que nous désignerons par F Y , et celle qui est due à la résistance de l'air , et que nous exprimerons par TF , c'est-à-dire avec la vitesse relative à AT.
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Arrivé au point X , il éprouvera , en parcourant la ligne Xy , la résistance due au frottement représentée par la ligne fy , plus celle due à la résistance de l'air , représentée par ft , et arrivera en un point y tel que ty soit égal à AT , en parcourant un espace Xy dont la longueur servira à déterminer ty , ou l'angle tXy , compose de fXy , qui mesure le frottement , et tXf, qui mesure la résistance de l'air.
Supposons que le wagon ayant parcouru la ligne AX , de 2,000 mètres de longueur , parvienne à l,000 m de X en un point y t où il s'arrête ; il est évident que le frottement aura alors épuisé toute la vitesse que le wagon avait acquise en tombant d'une hauteur représentée par AT , et que l'on aura ty - AT.
TY
En appelant a le rapport de ty à yX égal à ^ et observant que le frottement , augmente de la résistance de 1 air pendant que le wagon yX , est égal à la gravité pendant qu'il parcourt AX , nous aurons
1,000 a = 2,000 (0,015 — a) , d'où l'on tire a = 0,01.
Par conséquent , le sinus de l'angle TXY ou tXy , qui mesure lo frottement et la résistance de l'air, est égal à 0,01 du rayon.
Le wagon gravitera donc de A en X avec la vitesse qu'il aurait eue en tombant dans le vide de A en T , exprimé par
qui déterminera en X un courant d'air contre le wagon ayant la même vitesse.
Cette vitesse déterminera une résistance R contre le wagon , pour chaque mètre carré de surface , égale à
ou , pour les deux mètres de surface que le wagon occupe ,
20 ki, 18X 2 = 40w 36
Et comme cette résistance est relative à un poids do 4,000'* il , elle répond à très-peu près à 0,01 du poids en mouvement.
Nous avons dit que la vitesse croissait comme le temps écoulé depuis l'origine du mouvement ; et comme elle est nulle au point A , et qu'au point X elle a atteint son maximum , il s'ensuit que la résistance moyenne de l'air sur le wagon pendant qu il parcourt AX , est égale à
3 ' = 20,18 qui , répartie sur le poids total , équivaut à
Soit 0,005 en nombre rond, pendant toute la durée du mouvement.
La valeur de TF devient alors
et celle de F Y exprimant le frottement
FY = AY— AT— TF
qui , répartie sur XY , nous représente =2r 0,005 du poids total.
On mesure aussi la résistance , en se servant d'un dynamomètre, ou poids à ressort , par l'intermédiaire duquel on fait avancer les wagons. Cet instrument est muni d'un cadran divisé , sur lequel tourne un index qui indique à quel poids répond la résistance. J'ai tenté plusieurs fois ce moyen , mais il ne m'a jamais réussi , parce que la masse du corps à mettre en mouvement est trop considérable, comparativement à la résistance qu'il oppose à la traction. En effet, il faudrait que la vitesse avec laquelle le moteur développe la force qui doit vaincre cette résistance, fût exactement en rapport avec la vitesse qui a déjà été communiquée au wagon ; au cas contraire , l'aiguille éprouve des oscillations continuelles, et ne peut plus être d'aucun secours. En définitive, je n'ai jamais réussi qu'à briser les appareils dont je me suis servi pour faire ces expériences , et il ne paraît pas que d'autres expérimentateurs aient été beaucoup plus heureux que moi
1 G. de Phmbour, p. 101.
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Au surplus, des essais de ce genre ne pourraient jamais Être regardés comme concluants, qu'autant qu'ils auraient été souvent répétés : une opération faite isolément est sujette à trop d'erreurs , et peut tout au plus servir à mettre sur la voie pour prévoir et obtenir des résultats plus certain. Il est tant de causes particulières qui peuvent modifier et compliquer les situations; le vent, le graissage, les différences de formes et de poids des véhicules, l'état des rails, celui des machines et mille autres circonstances peuvent tellement faire varier le résultat , qu'on ne doit l'accueillir comme vra v i qu'avec une extrême circonspection.
D'après un assez grand nombre d'expériences et d'observations, j'estime que, sur le chemin de fer de Saint-Étienne , le frottement est égal à 0,005 ou ~ des poids. Celte résistance est plus considérable que celle qui a lieu sur le chemin de Manchester , d'une quantité relative surtout à la différence entre les diamètres des essieux des wagons. On sait, en effet , que le frottement est toujours proportionnel à la vitesse, et à peu près indépendant de l'étendue de la surface frottante; ainsi, la résistance provenant du frottement des axes décroît a mesure que le rapport de l'axe au diamètre augmente. Dans les wagons du chemin de Saint-Etienne , ce rapport est de 77 , tandis que dans ceux du chemin de Manchester , il est de et même de j^. Je ne crois pas cependant que ce soit de là que provienne toute la différence, et il serait plus exact de dire que , sur le chemin de Manchester , le frottement total des essieux sur leur collets , des roues sur la voie , du rebord des roues contre les rails , des chocs qu'occasionne la rencontre des joints de ces rails, et de toutes les autres causes enfin , n'est que f J de ce qu'il est sur le chemin de Saint-Etienne.
Pour apprécier le frottement sur ce dernier chemin , j'ai égalé entre elles deux expressions de la résistance se rapportant à deux parties de la ligne ayant une inclinaison différente , en faisant entrer comme inconnue, dans l'équation qui réprésente cette résistance , la valeur du frottement et celle de l'angle qui exprime l'inclinaison de la ligne.
Sur la partie de la ligne entre Givors et Lyon ,où se trouve une pente montante de 0,0004, la charge ordinaire des machines et de 20 wagons ; mais elles sont obligées , en arrivant à Lyon , de franchir une rampe dont l'inclinaison est de
0,004. Èîles ont souvent amené 25 wagons jusqu'à ce point ri l'ont même quelquefois franchi avec cette charge, lorsquelles avaient pu, avant d'y arriver, acquérir une vitesse suffi santé.
Si cette dernière rampe n'existait pas , on pourrait , sans aucun doute, augmenter la charge; en sorte qu'un poids moyen de 100 tonneaux me semble représenter assez exactement le travail des machines sur cette partie delà ligne.
Enlrc Givors et Rivc-de-Gier l'inclinaison de la ligne est de 0,00596 , et les machines transportent moyennement 33 wagons vides ou tonneaux de marchandises , charge que i'estime comme équivalant très-approximalivement à un poids de 38,000 kil -
En supposant que la résistance de la machine, comparée à son poids , soit égale à une fois et demie celle des wagons, et que l'excès de la résistance , par suite de sa charge, soit égal à 50 kilogrammes ( voir page 77 ) , nous aurons, en désignant par x le frottement:
:= (38,000™- + 14,000 X 1) X (0,00596 + x) +50 Réduisant et tirant la valeur de x :
Ce résultat se trouve confirmé par les faits suivants : Les convois descendent par le seul effet de la gravité , et en gagnant toujours de vitesse sur la pente de 0,0059 , entre Rive-dc— Gicr et Givors. Il suffit cependant qu'une circonstance particulière détermine dans la résistance une légère augmentation pour qu'ils s'arrêtent en route. Ainsi , un convoi bien graissé, bien en état, se met en mouvement sur les droites, et non sur les courbes; lorsqu'il est en moins bon état, il faut que les conducteurs s'emploient à faire tourner les roues; il part alors en franchissant les courbes et acquérant de la vitesse. Ce qui établit enfin que la résistance, dans les circonstances favorables, n'atteint pas 5 millièmes, c'est que , en arrivant à Givors , les convois parcourent, pendant 2,000 mètres, une pente qui n'a que 0,00498, sans perdre sensiblement de leur vitesse.
Lorsque les convois sont abandonnés à leur gravité sur une pente de 0,00596 , leur frottement étant égal à 0,005 , la vitesse qu'ils acquièrent est alors relative à l'inclinaison , qui répona a 0,00096 , ou environ 1 mètre pour 1 ,000 mètres. Après avoir parcouru 2,000 mètres , les wagons ont déjà acquis une vitesse représentée par
Les convois se mettent d'autant mieux en mouvement et conservent d autant mieux la vitesse qu'ils ont acquise , qu'ils sont composés d'un plus grand nombre de wagons. On prévient donc le ralentissement de la marebe par l'addition de quelques wagons , lorsque des circonstances particulières , telles que la direction du vent , la malpropreté des rails , les neiges , la solidification de l'huile par l'effet du froid , etc. , rendent le tirage plus diflicile que de coutume. On doit éviter cependant de faire des convois trop considérables. 11 y avait, par exemple, une imprudence extrême à réunir, comme on l'a fait quelquefois malgré ma défense expresse , jusqu'à cent wagons , ce qui donne un poids de 400 tonneaux environ. La quantité de mouvement étant représentée par la masse multipliée par le carré de la vitesse, on voit dans quelle proportion énorme elle s'élève, quelque lente que puisse être la marche. Dans les rencontres, les premiers wagons sont inévitablement brisés et mis en pièces. Si une roue se casse , si quelque partie d'un wagon se dérange , ce surcroît de résistance , qui suffît pour arrêter un convoi de vingt wagons, ne produit pas le même effet sur un convoi qui en a cent ; la gravité est alors plus forte que l'obstacle, le convoi continue sa marche , et les conséquences possibles d'un tel accident sont incalculables. La vitesse qu'acquièrent les convois en mouvement est bien modérée , comme nous l'avons vu , par la résistance de l'air ; mais celle cause retardatrice , assez considérable sur un wagon vide / diminue dans une proportion qui suit presque le rapport du poids entier du convoi comparé à celui d'un seul wagon. Elle demeure donc à peu près sans effet sur la marche d'un grand convoi.
On a voulu quelquefois utiliser l'impulsion dont est pourvu le convoi en arrivant au pied d'une rampe pour l'aider à la gravir; c'est ce qui a lieu au passage du Kainhill , sur le chemin de Manchester. Ce moyen peut élrc employé , et il réussit assez bien lorsque rien n'empêche la machine d'ac-
quérir toute ia vitesse. Mais à la moindre cause qui peut venir entraver sa marche, le convoi ne pouvant atteindre le sommet de la rampe, se trouvera dans la nécessité de rétrograder , ou bieu il faudra surcharger la soupape de sûreté de la machine, pour suppléer par un excédant de pression à la force qui lui manquera. Il me paraît bien plus rationnel et plus en harmonie avec l'intérêt du service , d'égaliser les pentes toutes les fois qu'on le peut, même avec un assez grand excédant de dépense. 11 faut , en général, se garder de toutes ces pratiques exceptionnelles, qui ne man—
3 uenl presque jamais de se résoudre en perles de temps et argent , et en augmentation de la probabilité des accidents.
Le plan incliné du Rainhill a 2,400 mètres de longueur sur 0.01 de pente , ce qui représente une différence de hauteur de 24 mètres. Lorsque les machines arrivent , avec leur convoi , au pied de la rampe , elles sont pourvues ordinairement d'une vitesse de 15 mètres par seconde; si elles continuaient h ne développer exactement que la force nécessaire pour vaincre le frottement du convoi augmenté de la résistance due à la gravité , sur la rampe de 0,001 qu'on rencontre avant d'arriver au bas du plan incliné , celte vitesse serait suHisante pour élever les machines à une hauteur représentée par
C'est-à-dire qu'elles pourraient parcourir 1,125 mètres, ou parvenir à peu près à la moitié du pian incliné.
Soit pour celte raison , soit pour ne pas trop les fatiguer , on ne leur donne pour charge que 6 à 8 wagons ou voitures de voyageurs , ce qui représente environ le tiers ou tout au plus la moitié de ce que la quantité de vapeur qu'elles produisent leur permettrait d'entraîner 1 . On pousse fortement le feu , la machine fournit momentanément un grand excès de vapeur , et le convoi , profitant de sa vitesse acquise , parvient ainsi artificiellement à franchir le plan incliné.
En môme temps que la marche se ralentit, la résistance que l'air oppose au mouvement du convoi diminue; d'autre part , la machine dépensant moins de vapeur , le conducteur
i G. de Pambour , p. 330.
tend le ressort pour augmenter la pression , en sorte que tous ces moyens combinés et mis en œuvre par d'habiles ouvriers , déguisent à presque tous les yeux les petits inconvénients que je viens de signaler.
Cette rampe du Rainhill , de 0 m ,01 par mètre , est l'une des plus fortes que Ton ait fait jusqu'ici pratiquer par les machines à vapeur. Cependant ; d'après les essais que j'ai faits sur le chemin de Saint-Etienne , sur une rampe de 0,013 , je crois qu'il y aurait avantage , sous le triple rapport de la vitesse , de la facilité du service et de l'économie , a employer les machines même sur une rampe de 0,015. * En appliquant à la pente de 0,015 les calculs que nous avons établis , page 82 , pour connaître le poids que peuvent entraîner les machines sur une pente donnée, nous aurons
ji—r—pz A 1 6,30- 1 1 0,50- U,000 X 0,0 1 3 = 5 2mil C= f+z œ 0,015 -f0,00i*6
et cependant la charge ordinaire des machines sur le Rainhill est de 20,000 kilog. environ. Entre Rive-de-Gicr et Terre- Noire , sur une pente de 0,01378 , je suis parvenu à faire transporter moyennement un poids de 12,000 kil. , par nos machines, qui , à vitesse égale, emploient , à peu de chose
§rès la même quantité de vapeur a la même tension que celles u chemin de Manchester. Je pense qu'il serait très-possible de rendre les machines locomotives propres à fonctionner sur les pentes qui ne dépasseraient pas 0,015 , limite supérieure déjà à celle que l'on s'impose ordinairement en construisant un chemin de fer. U suilirait , pour en obtenir ce résultat , de leur faire subir quelques légères modifications qui ne toucheraient en rien au système général. Ainsi , y mettre quelques roues de plus, ou leur donner un plus grand diamètre , pour accroître le frottement et les empêcher de glisser sur les rails ; donner un peu plus de poids à la machine , en y plaçant soit le réservoir d'alimentation d'eau, soit la provision de coke, ou un peu plus de capacité aux cylindres pour augmenter la force de la machine , seraient autant de moyens d'atteindre ce bù( ; et il ne s'ensuivrait pas, à la fin de l'année, une variation sensible dans les frais de mise en œuvre et d'entretien de la machine.
Il n'est donc pas douteux que , quand on le youdra , on
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arrivera à construire des machines pouvant entraîner sur des pentes de 0,015 , ou tî, une charge de 20 tonneaux ou 20 wagons vides, avec une vitesse égale ou peu inférieure à celle qu'on obtient aujourd'hui sur les < hemins de fer , c'est-à-dire 36,000 mètres environ à l'heure , ou 10 mètres par seconde. Toutefois, pour qu'il soit avantageux de donner cette extension à l'emploi des machines , il faut que le plan incliné ait une certaine étendue , et mérite l'établissement d'un service qui lui soit spécialement consacré. Car les machines modifiées pour parcourir les plans inclinés ne pourraient , sans inconvénients, ôlre mises en mouvement sur les, autres parties du chemin, et le bénéfice que Ton doit en, attendre se changerait alors en une perte évidente.
Supposons que la machine transportant 20 tonneaux , l'excédant du prix qu'il en coûtera pour lui faire parcourir un kilomètre sur des rampes comprises entre 0,010 et 0,015 soit compensé par l'économie résultant de ce qu'elle descendra par le seul effet de la gravitation ; le prix du transport par tonneau et kilomètre ( voir page 78 ) , deviendra
Pour comparer ce prix avec celui des transports exécuté» par les chevaux , je prendrai pour exemple ce qu'il en coûte pour faire la remonte sur la partie du chemin de fer do Saint-fctiennc à Lyon, où la pente est de 0,01378, et se rapproche beaucoup de celle que j'ai supposée.
Sa longueur jusqu'au lieu moyen de la distribution des wagons est de 19,000 mètres , et le prix du transport par cheval est de 2 francs par wagon ou tonneau , soit à peu près 0 f ,10 , par tonneau et kilomètre, en prenant en coin-, pensation le poids des wagons et celui des tonnes transportées. Il y aurait donc économie à employer les machines ; mais la diminution des frais n'en serait que le moindre avantage : on en trouverait un bien plus grand dans la rapidité avec laquelle s'effectuerait le transport des marchandises; car , dans l'état actuel, un des principaux embarras du service de ce chemin réside dans l'impossibilité de satisfaire à toutes les demandes. Or, parmi les frais d'exploitation , il en est une bonne partie qui restent les mêmes , quelle que soit la quantité des transports ; et l'augmentation de dépense que nécessite un plus grand mouvement n'est pas relative au surcroît des recettes.
Pour établir une comparaison exacte entre ces deux, moyens de transports , il faudrait faire entrer eu compte l'excès de dépense qui résultera d'une plus grande détérioration des rails fréquentés par les machines. Mais cette appréciation est fort difficile; car si les machines usent les rails, les chevaux défoncent la chaussée , dont l'entretien néecs— site alors un excédant de frais qui compense en partie la détérioration des rails. Ce piétinement continuel délaie le terrain , les dés perdent leur assiette et leur solidité, et il suiïit ensuite d'un faible effort pour les renverser hors de la ligne , et occasionner fréquemment dans le matériel des accidents et de coûteuses réparations. Rien toutefois n'est plus vicieux que l'emploi simultané des chevaux et des machines: les chevaux écrasant sous leurs pieds les matériaux qui composent l'empierrement, il se forme de la boue qui, lancée contre les rails, les maintient dans un état continuel de malpropreté. Le tirage en éprouve beaucoup plus de résistance ; la boue favorisant le glissement des roues des machines, elles tournent sur elles-mêniïs sans avancer sur les rails ; leur destruction est ainsi beaucoup plus prompte, tandis que les machines elles-mêmes, éprouvant de fréquentes secousses , se fatiguent extrêmement et sont mises beaucoup plus vite hors de service.
L'extrême propreté des rails est indispensable si l'on veut tirer des machines tout le parti possible. Lorsqu'un chemin de fer est fréquenté par des chevaux , ou même lorsqu'un règlement sévèrement exécuté n'en inlerdit pas l'abord au public, il n'est pas possible de calculer quels seraient les résultats de l'emploi des machines avec toutes les précautions convenables.
Je pense donc que les compagnies doivent faire tous leurs efforts pour substituer les machines aux chevaux , partout où cela est possible; et mon opinion est que , même en mettant de côté toute autre considération , et en n'envisageant que la question des déboursés , il y aurait avantage à le faire sur des pentes de 0,015.
Nous avons vu, page 77 , que l'effort de la machine locomotive, lorsque le poids total du convoi est de 94 tonneaux , s'élève à 410,50 et que la somme du frottement exercé tant par la machine que par les wagons , produit une résistance qui équivaut à 0,00442 du poids total. Si l'on suppose que y' X (pl. 3 , flg. 13) soit la partie du chemin de fer qui pré-
cède le plan incliné da Rainhill en allant de Manchester à Liverpool , et que la machine arrive en X avec 6 a 8 voitures, ce qui réduit la résistance au tiers environ de sa puissance réelle, le Rainhill ayant une inclinaison de 0,01 , la résistance totale deviendra
0,01 + 0,00442 ■=> 0,01442 du poids,
c'est-à-dire qu'elle sera environ trois fois plus grande que sur y'\. Mais comme, par contre, la masse du convoi est trois fois moindre , il sera entraîné avec la même vitesse que lorsque la machine a sa charge ordinaire.
Si la résistance du convoi , au lieu d'être le tiers , était la moitié de celle qui répond à l'emploi de toute la force de la machine , la résistance sur le plan incliné étant de 0,01442, la machine ne pouvant vaincre, avec la moitié de sa charge, qu'une pente double de celle qui représente le frottement, c'est-à-dire
ne suffirait plus à faire remonter le convoi; il perdrait graduellement de sa vitesse jusqu'à ce qu'il s'arrêtât. Il faudrait donc employer une machine de renfort, ou faire arriver le convoi en X , au pied du plan incliné , avec une vitesse capable de lui en faire gagner le sommet.
Puisque la résistance est de 0,01442 et que la machine peut vaincre un effort de 0, 00884, il y a donc un délicit de puissance représenté par
0,01442 — 0,00884 = 0,00598 sur une longueur de 2,400 mètres représentant une hauteur verticale de
2,400 X 0,00598 = ll m , 90.
La machine devra donc arriver en X avec une vitesse telle, que , si la force motrice cessait alors d'agir , celte vitesse représentât un effort capable de la soulever à une hauteur de ll m , 96 e . Pour déterminer cette vitesse, nous aurons recours à l'équation
(1) v % = ï0e . t> = i/20Xll,9G «15,4 soit 15 m , 40 par seconde , ce qui fait 55 kilomètres ou 13 à 14 lieues à l'heure , vitesse que l'on atteint souvent pendant la marche ordinaire.
Il faut toujours que les machines aient une certaine quantité de force en sus de celle qui leur serait nécessaire p3;;r entraîner leur convoi , afin qu'elles ne restent pas trop long-
( If APITRK ilî:
temps pour l'amener à la vitesse qu'il doit conserver pendant le reste du trajet. Cet excès de mouvement , qui , mis pour ninsi dire en réserve, peut être utilisé pour vaincre un excédant momentané de résistance, comme cela se pratique au f)lan incliné duRainhill, est le mêmequisè réali eau moment de l'arrivée , quand on arrête le jeu de la machine , et qui lui ferait dépasser le but si l'on n'avait pas soin d'intercepter la vapeur quelques insla .ts auparavant.
La vitesse qu'acquiert un convoi lorsqu'il est mu par une machine douée d'une puissance supérieure à sa résistance passive , peut être évaluée d'une manière très-simple , en comparant la force en excès avec celle qui est nécessaire pour taincre une résistance représentée par une inclinaison donnée.
Supposons, eu nous reportant aux chiffres que nous avons posés ci-a vaut, que cet excès produise le même effet si le convoi était placé sur un plan ayant une inclinaison correspondante au surcroît de puissance de la machine , et qu'il y obéît librement à sa gravité. L'effort de la machine étant égal à 0,00442 du poids du convoi , si sa puissance est augmentée de 777T c'est-à-dire capable de vaincre une résistance de 0*00542 ou 0,001 de toute la masse du convoi égale à 94,000 kil., en sus de ce qui est nécessaire pour vaincre sa résistance passive ou statique , le convoi se mettra en marche comme s'il gravitait sur une ponte de 0,001. L'effet que produirait la gravité pour faire glisser un corps sur un pareil plan incliné , abstraction faite de tout frottement, ne serait que le millième de celui qu'elle produit sur les corps tombant librement à la surface de la terre , et les relations entre les temps et les vitesses seraient alors en multipliant , dans l'équation v=10t la constante 10 par -~
MM
Par conséquent, pour arriver à obtenir une vitesse de 15 mètres, il faudrait, en mettant 15 à la place de c,
f=100 x 15= 1,500' , soit 25'.
Pour connaître l'espace parcouru pendant < e ttunps , nom diviserons aussi , dans l'équation v*=20e , la constante 20 paT 1,000, ce qui nous donnera
Et , en mettant à la place de v sa valeur 15, e = 50 X (15)' « 11,250°.
La machine partant du repos et devant y revenir an bout de son trajet , perdrait donc 25 minutes de temps , espace beaucoup trop long sur des chemins de fer destinés à être pratiqués avec de grandes vitesses.
Ceci montre qu'une grande partie delà puissance des machines locomotives est employée à procurer au convoi la vitesse de sa marche ordinaire dans un temps assez court pour ne pas apporter de trop grands retards dans le service.
En supposant la moitié de la puissance de ïa machine absorbée pour produire cet effet , l'équation du temps deviendrait
15 = 10 X ~ X M - 340" « 5' 40" L'espace parcouru serait représenté par l'équation 20eX^=t>> , 88,4e = 1,000 t;' , e -ll f 33t>\
et en mettant à la place de v sa valeur 1 5 , e= 11,30 X (15) a =2,550 m .
ce qui est presque nécessaire pour des chemins de grando vitesse , lorsqu'il y existe de fréquentes stations. On voit , en effet que , même en réduisant le travail de la machine a la moitié de sa puissance , on perdrait encore au départ 2 50 ,et autant à l'arrivée, pour donner au convoi le temps de revenir au repos, depuis le moment où l'on a arrêté le jeu de la machine.
Les mécaniciens, peuvent en cas de besoin et lorsque leur vitesse est trop grande , abréger ce temps à l'arrivée , en donnant une très-petite quantité de vapeur a la machine , ce qui détermine dans les cylindres une soustraction de pression et dans la marche des pistons un retard qui augmentent le frottement des roues ; ou même s'il se présentait quelque circonstance qui exigeât d'arrêter subitement la machine , en introduisant la vapeur dans le cylindre à contre-sens du mouvement des pistons, ce qui arrête complètement les roues et tend même à les faire tourner en sens inverse.
111. Des pentes sur lesquelles on doit employer les moteur» dans les
deux siens.
Les pentes sur lesquelles les convois descendent par le seul effet de la gravité ne sont pas celles qui sont les plus avantageuses , car les machines exigeant , à peu de chose près , les mêmes frais , qu'elles entraînent ou non leur convoi , il faut , autant que possible , que la résistance qu elles ont à vaincre soit égale dans les deux sens de leur marche.
Lorsque Ton a évalué la proportion de la remonte à la descente et que Ton connaît les limites du frottement, on peut en induire la pente qui satisfait le mieux à la condition d'égal tirage. Il est bien évident , en effet , que , pour égaliser l'effort de la machine, soit à la remonte, soit à la descente, il faut avoir égard au taux de la pente , à la mesure du frottement relative à la perfection du chemin , et à la différence entre la masse des produits qui doivent être transportés dans un sens et dans l'autre. A ce sujet, j'ai presque toujours remarqué que les grandes masses de productions naturelles, dont l'emploi satisfait à quelque besoin de l'homme, sont placées en général dans des lieux d'où leur transport peut se faire avec les plus grandes facilités. N'y a-t— il pas là encore une de ces admirables prévoyances de la providence, qui se révèlent à nous à chacun de nos pas dans le progrès, et qui semblent avoir tout disposé d'avance de telle iaçon que la nature n'opposât jamais le moindre obstacle aux développements de l'humanité ; mais au contraire , pour qu'elle nous offrît , pour chaque nouveau besoin , de nouveaux trésors de sa fécon— dité? On peut raisonnablement regarder comme un fait constant que le mouvement à la descente sera toujours plus considérable que celui de la remonte, lorsque la ligne sera destinée à une exploitation locale. On aura donc , pour égaliser l'effort total des machines pour l'allée et pour le retour, à évaluer la différence des transports à la remonte et à la descente , et à balancer la force de traction par le taux plus ou moins élevé de la pente.
Supposons un chemin de fer dont le mouvement en descendant soit de 600,000 tonneaux , le mouvement de remonte de 100,000 tonneaux , et sur lequel le frottement soit égal aux 0,005 du poids. Gomme il faut ajouter à ces masses le poids des wagons ou autre? véhicules dans lesquels elles doi-
vent être placées , si nous supposons ce dernier poids égal à un tiers du premier , le mouvement de la descente s'élèvera à 800,000 tonneaux et celui de la remonte à 300,000 tonneaux. En désignant par x le taux de pente qui rendra lo tirage égal dans les deux sens nous aurons :
On voit en effet que la résistance des convois en montant
et celle des convois en descendant
Sur le chemin de Manchester , la pente pour les mômes quantités de transport deviendrait
puisque
Ces conditions sont encore modifiées par les courbes , qui déterminent un excédant de résistance d'autant plus grand que leur rayon est moindre; en sorte qu'il conviendrait, pour rendre la balance parfaitement égale , d'augmenter la pente sur les courbes proportionnellement à l'excès de résistance qu'elles offrent , et dont nous allons traiter dans le chapitre suivant.
de l'excès de résistance qtb les courbes opposent a la marche des convois.
1. Du glissement des roues des waçons sur les rails dans les courbée.
L'excès de résistance qne présentent les convois lorsqu'ils parcourent des courbes est dû à plusieurs causes ; il y a d'abord frottement du boudin ou rebord de la roue sur les rails extérieurs de la courbe ; ensuite les roues , fixées deux à deux au même essieu , sont disposées pour avoir toujours une marche égale ; la différence de longueur entre les deux rails de la courbe , force la roue extérieure à parcourir un chemin plus long que la roue intérieure , et elle ne peut accomplir ce surplus de trajet qu'en glissant à chaque instant, pendant un très-petit espace , sur le rail. Ainsi , lorsqu'un wagon ABCD (pl. 3 , fig. 15) se meut sur une courbe ayant 500 mètres de rayon jusqu'au rail intérieur, et ôOl^ÔO 0 jusqu'au rail extérieur , les développements de chacune des deux lignes de rails étant proportionnels aux rayons , il s'ensuit que sur une longueur CD de 1 mètre du rail intérieur , la partie FB correspondante du rail extérieur aura un excédant de longueur de 0 m ,003. Mais les roues des wagons étant liées invariablement par leur essieu , et la roue A devant parcourir un espace de trois millimètres de plus que la roue G dans le même temps , il en résulte que les roues AB devront se traîner sur le rail AB avec la charge qu'elles portent pendant un espace de 0 m ,003 par chaque mètre parcouru.
Coulomb a conclu de ses expériences que le frottement du
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fer sur lui-mime est égal au tiers environ de son pouls ; mais dans ces essais comme dans tous les autres analogues qu'ont faits les physiciens, on ne pouvait prendre en considération une vitesse aussi grande que celle des wagons et des machines. Il me semble donc plus simple de chercher la mesure de ce frottement d'après des observations tout à fait spéciales au cas dont je m'occupe.
La gravitation tend à faire acquérir une grande vitesse aux convois qui descendent de Saint-Étienne à Saint-Chamond. Pour modérer leur marche l'on est obligé de serrer les freins de manière à exercer un frottement modéré sur un grand nombre de roues ; mais les conducteurs pour s'épargner la surveillance continuelle qu'exige cette manœuvre, et sans s'inquiéter s'ils détrempent ou usent les roues pressent sur un certain nombre de freins , au moyen de leurs moufles , avec une si grande force , que les roues cessent complètement de tourner et glissent sur les rails en permettant toutefois au convoi de continuer sa marche sans augmentation ni diminution de vitesse. Il est évident que le frottement qu'exercent alors ces roues est mesuré parla force de gravitation diminuée de celle qui est nécessaire pour vaincre le frottement du convoi.
J'ai fait souvent des expériences pourm'assurer du nombre de roues qu'il faut successivement arrêter pour empêcher la marche d'un convoi de six wagons de s'accélérer , et voici les divers résultats que j'ai oblenus :
Lorsque les rails sont très-propres et mouillés par la rosée , c'est-à-dire dans les circonstances où le glissement produit son effet le plus complet , il faut , sur une pente de 0,0137 , arrêter complètement six roues ou trois essieux.
En temps ordinaire, il faut enrayer quatre roues, ou un sixième de la masse totale.
Enfin , lorsque les rails sont sales et encombrés de boue sèche , il suffit d'arrêter deux roues , ou le douzième du poids entier.
Le frottement sur le chemin de fer de Sainl-Ètienne pouvant être regardé comme égal , à très-peu près , à 0,005 , il s'ensuit que la force qui sollicite les wagons à descendre sur l'inclinaison donnée devient ,
Le poids total d'un convoi de six wagons se compose , savoir ;
li'2 CHAPITRE III.
Poids de 0 vragons à 1,350 X 6 8,100kil.
Charge de 6 wagons à 3,260 X 6 10,500
Soit en total 27,600k<l.
La gravilé , en temps ordinaire , tendra par conséquent à faire descendre cette masse avec un effort représenté par
27,600 X (0,0137 — 0,050) = 240 ki, ,12.
Cet effort suffit pour faire glisser sur ses 4 roues un wagon chargé du poids de 4,600 kil. , d'où l'on conclut que , dans ce cas , la résistance au glissement est du poids
sèment , et lorsque les rails , par suite de leur mauvais état ou de leur malpropreté , présenteront le maximum do résistance de l'état habituel du service.
On serait parvenu directement aux mêmes résultats en faisant abstraction du poids dos wagons, et considérant seulement la masse glissante mise en mouvement par l'effet do gravitation du convoi , ce qui aurait donné
Pour le premier cas , 0,0137 — 0,005 X 4 = 0 034 Pour le second , 0,0137 — 0,005 X 6 = 0,051
Pour te troisième , 0,0137 — 0,005 X 12 = 0,104
Considérant donc le frottement des roues des wagons sur les rails comme équivalant au a * 0 de leur poids , si le wagon pèse 1,600 kil. , le frottement , pour les deux roues extérieures , sera égal à
M is comme ce frottement n'a lieu que pendant le 0,003 de la marche, il faut multiplier cette quantité par 0,003, ce qui donnera :
pour un poids de^4,600 kil. , soit 0,000075 du poids transporté.
Si la courbe avait seulement 50 mètres de rayon , un calcul analogue indiquerait une valeur 10 fois plus grande, en raison inverse du rayon, soit 0,00075.
A ce glissement , en raison de la longueur des rails, il
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s'en ajoute un autre qui tend à se jnroduirc dans le sens de la largeur; il est dû à la résistance qui , sur les rails d'une courbe , s'oppose à ce que les roues des wagons prennent leur mouvement en ligne droite , leur fait abandonner a ebaque instant la direction tangenti'clle par laquelle tous les corps mus circulairement tendent à s'échapper , et les force , par une suite continuelle de glissements en travers du rail , et par un frottement latéral , à suivre la direction de la courbe.
Soit les deux rails IB , LD (pl. 3 , fig. 15) , faisant partie d'une courbe dont le rayon a 500 mètres , et A , B , C , D les quatre points des roues par lesquels un wagon porte sur les rails. En exagérant à dessein la petitesse du rayon pour rendre plus sensibles les résultats auxquels nous allons arriver, nous remarquerons que si les roues A, B, C, D, du wagon en mouvement n'étaient pas maintenues par le rail 1B dans la direction de la courbe, elles continueraient à se mouvoir dans les directions BT , DT. Il faut , par conséquent , pour que de la position ABCD , le wagon parvienne à la position EFGH , éloignée d'un mètre de la première , que les roues A , C , avant de se placer en E G , aient glissé en travers des rails d'une quantité égale à CH (la quantité AF représentant le glissement dans le sens de la longueur du rail que nous avons précédemment déterminée) , les roues B D , pour venir en F et en H , doivent avoir glissé également en sens contraire sur les rails , d'une quantité aussi égale à CH.
Cette ligne CH n'étant autre chose que le sinus verse d'un arc égal à CD, dont le rayon est de 500 mètres, nous aurons ;
CH
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et comme le quart du poids du wagon, soit 1,150 kil, porte sur chacune des roues , le frottement du fer sur lui même étant estimé , comme ci-dessus , ~ de son poids , on aura pour l'expression du frottement :
Ou , en multipliant par 0,001 , puisque le frottement n'a lieu que peudant un millième de la marche,
pour le frottement total soit
To - =0,00005
du poids transporté , quantité qui , comme la précédente , varie en raison inverse du rayon des courbes.
On serait parvenu au même résultat en observant que les deux frottements que nous avons considérés dans le sens AF, et dans le sens CH, en long et eu travers du rail, reviennent à une révolution entière que les deux roues A , B , auraient faite pendant qu'elles auraient parcouru la circonférence enlière , dont le rayon est de 500 mètres , sur une plaque de fer autour des centres C,D; et à un tour entier des roues A,B,C,D, autour de leurs axes. On voit, en effet, que la première partie du frottement équivaut à
2Xm0X2BDX*
20 X 4600X 1000XT œU » uuuu/0 .
et la seconde à
4X1150X ABX 71 nnnn 20 X 4600 X 1000 X~*~ = 0 > 00005 -
II. Delà résistance duc au frottement vertical des rebords des roues contre les rails dans les courbes.
Le glissement en travers des rails détermine nécessairement un frottement latéral des roues contre les rails en E et en D (pl. 3, fig. 15) ; earle wagon tendant , en vertu de son mouvement, à avancer dans la direction BT, et trouvant en A un obstacle, tandis qu'il peut avancer librement en C, se porte sur lcs.points A etD, ce qui produit un excès de résistance.
On peut assimiler ce frottement à l'effet qui serait nécessaire pour faire vaincre au wagon la résistance que lui offrirait une rampe mesurée par le sinus verse de l'arc parcouru , et qui , d'après le calcul que nous venons d'élablir , serait de 0,001 . Cet effet ayant lieu sur deux roues chargées chacune de 1,150 kil. , représente 2,300 kil. Il tend à renverser le rail extérieur et le rail intérieur hors de la voie , avec une intensité d'action égale à un millième du poids que porte chaque roue, soit àl kil -, 15 par roue ; et s'ajoute, pour la courbe extérieure, à l'effet bien plus considérable de la gravité, dont nous allons avoir à nous occuper. Le frottement qui en résulte contre le bord du rail étant regardé
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comme on glissement, l'expression de la résistance qu'il produit deviendrait
Le mécanisme du calcul dont nous nous sommes servi pour déterminer la valeur des diverses quantités qui tendent à s'opposer à la marche des wagons sur les courbes , en augmentant leur résistance , nous fait voir que ces diverses résistances sont d'autant plus grandes que la voie est plus largo et que les essieux sont plus éloignés les uns des autres. En effet , à mesure que AC deviendra plus grand , la différence entre FB et HD augmentera daus la même proportion. D'autre part, en augmentant CD , la longueur du sinus-verse CH ne sera plus dans le même rapport avec CD ; ce rapport croîtra, pour de petits espaces tels qu'on doit les considérer ici , comme les carrés de CD.
Ceci explique pourquoi l'on est obligé de renoncer aux avantages que l'on trouverait à augmenter la largeur de la Toie et la dislance entre les essieux ; car il y a nécessité de se tenir dans des limites telles que Von puisse pratiquer les courbes sans y renconter un trop grand excès de résistance ; et il faut d'ailleurs se réserver la possibilité de passer d'une voie dans une autre en employant sur de très-courts espaces des courbes d'un rayon extrêmement faible, ce qui deviendrait tout à fait impraticable si l'on donnait trop décarte nient aux rails et aux essieux.
III. Da frottement des rebords des rones snf les rails des courbes,
dans le sens horizontal.
Ainsi que nous l'avons dit, un corps qui se meut suivant une loi quelconque dans une courbe où il est retenu par un obstacle , affecte constamment de se diriger dans une ligne droite tangente à la courbe , aussitôt que l'obstacle qui l'y retient cesserait d'agir. Lorsque la vitesse de ce corps ainsi que sa masse sont connues, on peut déterminer l'effort qu'il exercera en sens horizontal contre la partie concave du rail extérieur , pourvu que le rayon de la courbe soit donné.
Soit donc AB (pl. 4, fig. 16) le plan horizontal des rails , perpendiculaire à la direction dans laquelle la gravité x exerce son action ; et AC un plan vertical et perpendiculaire à la direction y de la force avec laquelle le rail A résiste aux
roues des wagons , pour les maintenir dans une courbe MN qu'ils sont assujettis à décrire. L'effort que fait un wagon ou tout autre corps en mouvement dans une courbe, ainsi que la force nécessaire pour Fy maintenir, se mesurent par la longueur du sinus-verse de l'arc parcouru dans un temps donné. Ea eflet, un corps partant de A et dirigé en S, mais retenu parla courbe AV , exercera en V, contre cette courbe, un effort d'autant plus grand que la longueur SY sera plus grande. Cette longueur sera donc la mesure de la résistance que doit opposer Te rail à la déviation du wagon.
Cela posé , et le poids du wagon étant de 4,600 kil., sa vitesse de 15 mètres par seconde , et le rayon de la courbe AV de 1,000 mètres nous déterminerons la valeur de SY en observant quel est le sinus verse de Tare AV.
A Y* 228 2.ray. = 2uÔÔ
Pour comparer cette valeur avec l'effet de la gravité à la surface de la terre , nous remarquerons que lorsqu'un corps est abandonné à lui-même , sans être retenu par aucun obstacle et que rien ne s'oppose à sa chute , l'attraction de la terre lui fait parcourir un espace de 5 mètres environ dans la première seconde de son mouvement. Il s'ensuit donc que la véritable mesure de la gravité serait représentée par la vitesse que devrait avoir la terre , pour qu'en décrivant un arc AS dans une seconde de temps , le sinus verse SY de l'arc parcouru fût égal à 5 mètres; ou, en d'autres termes , que si la terre était pourvue de cette vitesse, les corps qui sont placés à sa surface éprouveraient une tendance à s'éloigner de son centre , avec une intensité d'action suffisante pour lui faire parcourir 5 mètres par seconde ; ce qui anéantirait la gravité et rendrait les corps indifférents à occuper toutes les positions verticales dans lesquelles on pourrait les placer.
Cette vitesse ou AS serait exprimée par
AS* = 5X 13,730,000 , AS
ou 17 fois environ la vitesse actuelle de la terre , qui est de 463 mètres par seconde.
Pour que l'effort que feront les wagons pour s'échapper des rails , et la pression qu'ils exerceront contre eux fussent égaux à la gravité , il faudrait donc que la vitesse dont ils seraient pourvus fut suffisante pour leur faire parcourir ,
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dans une seconde , un espace tel que SV fût égal à 5 mètres; ce qui donne , en supposant une courbe de 1,000 mètres de rayon ,
AS» = 5 x2000 , AS = 100-,
c est-à-dire une vitesse de cent mètres par seconde.
Partant de là , nons pouvons connaître l'effort des wagons pour renverser les rails en déterminant SY lorsque la vitesse et le rayon des courbes seront connus.
Qu'il soit question d'abord de déterminer l'effort SV sur une courbe de 1,000 mètres de rayon , et une vitesse de 30 mètres qui a été quelquefois atteinte sur le chemin de Manchester ; nous aurons :
soit -V- = 0,09 du poids total ;
par conséquent , une machine du poids de 9,000 kil. exercerait , pour renverser les rails , un effort représenté par
Il est bon d'observer toutefois que le temps pendant lequel le rail doit soutenir cet effort diminue à mesure que la vitesse augmente ; c'est un effort passager , qui n'a pas le temps de produire son «lier effet. Ainsi Von sait qu'en frappant un grand coup de marteau sur une enclume on ne la fait pas bouger de place , tandis que si l'on employait , d'une manière continue , la même force à la pousser dans le même sens , on la dérangerait de sa position. L'effort des machines et des wagons , mus avec de grandes vitesses sur les chemins de fer , peut donc être assimilé à des chocs répétés qui tendent à détruire les rails en attaquant leur organisation intérieure plutôt qu'à les déranger de leur position"; et c'est aussi ce que j'ai toujours cru reconnaître. Le fer des rails qui avaient servi long-temps sur les chemins de Darlington , de Manchester ou de Saint-Etienne , m'a toujours paru avoir éprouvé une espècededésorgatiisation, comme s'il avait été frappé longtemps sur une enclume. Une partie de ces rails se couvre de petites écailles minces qui s'enlèvent successivement ; et 1 autre partie bien plus considérable, se désagrège eu filets , de manière à présenter l'aspect du chanvre.
La vitesse ordinaire du chemin de fer de Manchester élant de 15 mètres par seconde , l'effort que les convois exercent daus le sens horizontal , comparé à la gravite , devient
et celui d'un wagon du poids de 4,600 kil. , pour renverser les rails
Sur le chemin de Saint-Etienne , avec des vitesses de 6 mètres et des courbes de 500 mètres de rayon , on aurait pour la première valeur
et pour le frottement des wagons du poids de 4,600 kil.
On peut regarder cette pression comme la mesure du frottement que les rebords des roues des wagons exercent latéralement contre les rails. Toutefois le mouvement , et par conséquent le frottement , au lieu de s'exercer dans un seul sens, se réalise par une suite de glissements sur une série de petits segments de courbes épicycloïdales ; ce qui , en dernière analyse , revient au même que si les surfaces avaient glissé les unes sur les autres , en suivant une ligne droite ou une courbe continue. Le frottement étant égal à 70 du poids , nous aurons pour la mesure du frottement sur le chemin de fer de Saint-Etienne
6x6 x^r = 0,00036 du poids total ;
ÛX 1,000 20
En récapitulant ces diverses quantités , pour apprécier la résistance totale , nous trouverons :
1° Pour le chemin de Saint-Etienne , sur des courbes de 500 mètres de rayon et avec des vitesses de 6 mètres :
1 . Pour la différence de développement des courbes intérieures et extérieures et le glissement en long des rails (page 142) . 0,000073
£. Tour le glissement en travers (page 143 )♦ . . 0,000050
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S. Pour le frottement contre les rails intérieurs et
extérieurs (page 144) 0,000025
Pour la résistance due à la décomposition delà
gravité dans le sens horitontal. 0,000360 X X-J- 0,0007500
Total. . . 0,0007990
Il faudrait plus d'expériences qu'on n'en a fait jusqu'ici pour s'assurer jusqu'à quel point ces calculs représentent les faits. Il est une foule de données qui manquent pour apprécier les circonstances particulières à chacun de ces cas. On ne sait pas , par exemple , si le frottement des roues sur les rails suit une loi indépendante des grandes vitesses , et si les petits espaces qu'elle leur fait franchir à chaque instant ne le diminuent pas d'une manière sensible. La manière d'agir de ce frottement se modifie très-probablement encore par l'emploi de roues trempées et parfaitement polies , et suivant qu'elles glisseraient sur des rails secs ou humides. On ne sait pas enfin comment se comportent les roues contre les supports intérieurs des wagons contre lesquels elles frottent dans leur marche , ni quelles sont la nature et l'intensité de ce frottement.
Les expériences pour constater l'excès de résistance que le mouvement des wagons éprouve sur les courbes , comparativement à celle qu'il rencontre sur les lignes droites, dans les grandes vitesses, présentent beaucoup de difficultés, et il en a été fait très-peu que je sache. Je trouve un seul fait cité sur ce sujet , *par le major Poussin 1 ; mais il ne donne ni les détails des essais qui ont servi à l'établir , ni
1 Major Poussin , p. 199.
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la vitesse à laquelle se rapportent les expériences ; il omet mémcde dire s? les rails de lacourbe extérieure avaient une Sévation sur ceux de la courbe intérieure, circonstance nui comme nous le verrons bientôt , est de nature à atténuer mie Jrandc partie de l'excès de frottement que les convois éprouvent en parcourant les courbes.
Le major Poussin estime que l excès de résistance sur une court de 122 mètres , parcourue avec une vélocité mo- Xe Txi K c un effort de moitié en sus de celui qui es nécessaiVc ™ur parcourir une ligne droite. En supposant que îaXfsc soit^e 5 mètres par seconde, un peu supérieure L celle de 13 kilomètres a l'heure , dont il parle auparavant , nous aurons pour les diverses quantités _ qui se rapportent à l'excès de frottement dans le cas particulier :
1° Pour la différence de dé>eloppenienl des rails ^
et le Bassement en lon S ,ci. 0,000075 X ^ O.OOOJ07
8° Pour le glissement en tra 0,00.05 X £ M»—
3° Poar le frottement contre le rail intérieur
oooooasx — ... °.°ooio2
«t extérieur ,cu . . . 0/>oou»o * J2a
4«» Pour la résistance duc à la décomposition de
la granité dans le *ens ^ ^
l.oruontal 0,000360 X ^ X - ... ^
N e connaissant pas la mesure du frottement «fc Mb de fer cité par le major Pouss, J ™ ™ f ^ calcul et n
d ' a ? pr6 r t ta ÏÏÏ&S* suffi >ailleurs, de donqm ressort des c M Kru "^'J à rer ,réscnter exactement
f^Ïme^
les faits. Ces metnoaes , ou l'action des corps
SSitœffiï^» cas, on ne j-J»
pour les & Jour terme de comparaison , des observations i-m
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dos circonstances absolument semblables. C'est donc par l'étude minutieuse de tous les détails qui peuvent modifier ces différents effets qu'il faut procéder à la solution de ces diverses questions ; on pourra alors faire quelque fonds sur les calculs par lesquels on cherche à les éclairer , et qui , comme on le voit , n'exigent pas une grande connaissance des sciences mathématiques.
La principale cause de l'excès de frottement que les wagons éprouvent en parcourant les courbes est duc à la gravitation artificielle , qui détermine dans le wagon une tendance à être rejeté horizontalement hors de la voie. On pourra donc , en combinant cette force avec celle de la gravité , déterminer une résultante dans laquelle chacune de ces deux quantités entrera pour sa valeur ; et si l'on dispose les rails du chemin de fer dans un plan perpendiculaire à cette résultante , on paralysera complètement l'effet du frottement latéral du rebord des roues contre les rails , ainsi que la tendance du wagon à sortir de la voie.
Soit donc AB (pl. 4 . fig. 16 ) une ligne horizontale représentant la coupe en travers du chemin de fer. Lorsque los roues d'un wagon se trouveront placées en A en B , son centre de gravité passera par DP en supposant DP perpendiculaire à AS , et le wagon , s'il est mu dans une direction AS perpendiculaire à \B , persistera à conserver une position qui serait parallèle au plan vertical engendré par une suite de lignes DP , lesquelles représenteraient les positions que le wagon prend dans sa marche.
Mais si le wagon est dévié de la route rectiligne par une courbe AM de 500 métrés de rayon , sur laquelle la gravité , décomposée dans le sens T Y , exerce , comme nous l'avons vu, pag. 148 , un effort de 33 kiI -,12 , pour une vitesse de 6 mètres par seconde , soit 0,0072 , il est visible que la résultante de ces deux forces ne passera ni par DP , ni par TV , mais par une ligne DR , dont la position devra satisfaire à ces deux conditions.
Or , on sait que la résultante DR est la diagonale du parallélogramme des forces DQRP , lorsque la longueur des cotés DP, DQ représente l'intensité des forces x t y ; on construira donc DQRP en faisant DP*=5 mMrcs pour représenter la gravité de la terre, et DQ— 0,0072 , mesure de la force centrifuge des wagons dans le sens AD ; on tirera la ligne DR diagonale à DPRQ ; et sur son prolongement , ou
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tirera ta ligne CB perpendiculaire a TR , qui deviendra un véritable plan horizontal pour les wagons : la gravité pour eux ne se dirigera plus vers le centre de la terre tant qu'ils conserveront la même vitesse, mais bien suivant une ligne DR . dont la position s'écartera de DP en raison du carré de cette vitesse , et qui devra par conséquent être compensée par un excès de relèvement du rail A.
Ce relèvement du rail extérieur revient donc à le remonter d'une quantité AC égale à 0,0072 de AB, soit 0,0072 X l,50=0 m ,0108 sur le chemin de fer de Saint-Etienne f avec une vitesse de 6 mètres; et 0,225 X 1,50=0,0337 sur le chemin de Manchester , avec une vitesse de 15 mètres. C'est ce que l'on fait ordinairement; mais il faut que le terrain soit assez bien assis , et les rails assez solidement établis , pour que les tassements , lorsque le chemin de fer est pratiqué par de lourds fardeaux, ne se confondent pas avec cette différence , ainsi que cela est arrivé pendant les trois premières années de la mise en activité du chemin de fer de Saint-Etienne.
Pour prévenir les inconvénients qui résultent du parallélisme des essieux dans les courbes , on donne quelquefois à la jante des roues une forme légèrement conique. Par ce moyen , la gravité , rejetant le wagon sur la courbe extérieure, le fait rouler sur une partie dont le rayon est d'autant plus grand qu'elle est plus rapprochée du bord intérieur de la roue. On doit alors donner au rail A une surélévation moindre que celle qui est indiquée par le calcul , afin qu'une partie de la force centrifuge qui tend à rejeter le wagon de B en A , jointe à la différence de développement des deux roues dans la partie de la jante qui porte sur les rails, maintienne le wagon sur les rails , tout en évitant le frottement du mentonnet.
Le calcul peut indiquer exactement quelles sont les quantités qui satisferaient à ces diverses conditions pour des vitesses et des rayons de courbure donnés. Mais cette exactitude ne peut guère être atteinte dans la pratique , et tous ces moyens ne sont que des palliatifs fort imparfaits pour suppléer à l'absence des grands développements des courbes. Je ne m'étendrai donc pas plus longuement sur ce sujet , et me bornerai à renvoyer , pour plus de détails , à l'ouvrage de M. de Pambour « , où l'on trouvera cette question traitée anal y tique mont avec toute la clarté désirable.
1 G. le Tamljour , p. 326.
Digitizéd by
DB LKÏCKS DE IIKSISTAMIE , <F.TC. i ô î
Lorsque l'on donne aux rails une surélévation pour ecntre-balancer reflet de la force centrifuge, il faut avoir soin de conserver à l'une des branches le nivellement de la ligne , afin que les employés puissent rattacher leurs opérations à une direction invariable, représentant celle du profil en long. Celte précaution est très-importante pour faciliter postérieurement l'entretien de la voie; elle offre un moven de rectifier promptement les erreurs des cantonniers, qui, dans les commencements de la mise en activité, et tant qu'ils n'ont pas acquis une grande habitude de leur travail , contribuent à augmenter les déformations opérées par les tassements , en élevant ou abaissant inconsidérément l'un des rails. On doit aussi veiller attentivement à ce que le plat des rails soit bien exactement dans la direction de la ligne CB, et non dans celle de AB ; car la moindre erreur dans leur inclinaison détermine les machines et les convois à porter sur leurs bords , et en entraîne promptement la destruction.
IV. De quelques causes accidentelles de résistance
Il est encore un grand nombre d'autres causes accidentelles qui déterminent une augmentation de résistance à la marche des convois , et sur lesquelles je crois devoir présenter quelques courtes observations. Les principales sont :
1" La résistance du vent debout ou en travers.
2° J.a manque de parallélisme dans les roues des wagons.
3° Un assemblage imparfait des madriers qui forment le cadre des wagons , en sorte que les quatre collets, au lieu d'occuper les quatre coins d'un parallélogramme rectangle , se trouvent aux angles d'un parallélogramme obliquangle.
4° L'inégalité du diamètre des roues.
5° Un assemblage imparfait des roues sur les essieux, de telle sorte que l'essieu n'est pas perpendiculaire à leur plan.
6° Un mauvais centrage , qui fait que certaines parties de la jante sont plus près du centre les unes que les autres.
7° Un mauvais accoupla ge des wagons , par suite duquel le tirage ne se fait pas dans la ligne du centre de gravité.
8° Les changements de voie.
9° Les secousses occasionnées par la jonction des rails. 10° Le roulis que prennent les convois.
11° L'imperfection du graissage.
On sera peut-être étonné de me voir insister sur des dé-
tails dont la plupart paraîtront du ressort des ouvriers qui sont chargés de construire ou d'entretenir le matériel. Mais il faut considérer qu'un chemin de fer est une machine de précision sortant tout à fait de la ligne des moyens grossiers , qui suffisent pour constituer de très-bonnes voilures ordinaires ; et puisque l'on ne doit pas négliger les précautions les plus minutieuses pour prévenir des inconvénients qui n'influent souvent que pour quelques fractions de millièmes dans l'expression du frottement , il ne serait pas raisonnable de refuser son attention à des causes qui peuvent exercer un effet beaucoup plus considérable sur l'ensemble de la résistance , et devenir la source de graves accidents. I. Lorsque le vent est debout ou arrière au convoi , il ne
{>eut exercer une bit n grande action pour retarder ou accéérer la marche ; car cette action n'a lieu que sur quelques mètres , représentant la plus grande section de la machine. Cependant, comme les résistances croissent en raison du carré des vitesses, lorsque la direction du vent se trouve en sens opposé de la marche de la machine, les deux effets, en s ajoutant , peuvent donner à cette résistance une grande valeur.
Prenons pour exemple un convoi marchant avec une vitesse de 20 mètres, dans une direction opposée à celle du vent , pourvu d'une vitesse de 30 mètres. Si la section de la machine est de 3 mètres , la résistance opposée par l'air à la marche du convoi sera égale à la pression exercée par une colonne d'air qui aurait 3 mètres pour base , et pour hauteur celle qui répond à une vitesse de 50 mètres , représentés par l'équation
c'est-à-dire à peu près toute la force de la machine. Mais ces vitesses du vent sont rares, et les machines ne sont pas encore assujetties à parcourir d'une manière permanente les chemins de fer avec la rapidité sur laquelle nous avons calculé , en sorte que cet inconvénient peul encore être regardé comme un accident passager et de peu d'importance.
La résistance du vent en travers a pour résultat de jeter le convoi contre le rang de rails opposé à ta direction , effet qui peut être apprécié d'une manière approximative comme le précédent. Supposons un convoi de dix voitures de voyageurs , présentant chacune une surface d: 6 mètres car-
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rés dans le sens de la longueur des rails , et , par conséquent , en tout une surface de 60 mètres. Si la vitesse du vcnl est de 20 mètres , l'effort qu il exercera sera exprimé par
(7) 10r = t'. r= * XGO -2400^-
Comme nous avons supposé le frottement ,' 0 de la pression , la résistance à la marche sera de 120 kil.
II. Le manque de parallélisme dans les essieux des wagons oppose à leur marche des inconvénients analogues à ceux qu'ils éprouvent lorsqu'ils parcourent des courbes. Or puisqu'une différence de 0,003 entre les développements des rails extérieurs et intérieurs produit une résistance appréciable, et que si les ouvriers donnaient aux supports ou coussinets des roues A , B (pl. 3, fig. 15.) un écartement de 0 m ,003 plus grand que celui des roues C , D , il en résulterait un excès égal de résistance, la résistance que présentent les courbes sera donc doublée par cette légère imperfection de détail , toutes les fois que les roues les plus écartées porteront sur le rail intérieur.
III. Lorsqu'un accident , un vice de construction , un manque de soins dans la réparation , font varier la position des madriers AB, CD (pl. 3. fig. 15 ) qui composent le cadre du wagon , et que la diagonale AD n'est plus égale à CB , le wagon exerce sur les collets A et D ou C et B , suivant qu'il est déformé , une pression qui le rejette sur les rails , et y occasionne un excès de frottement. Cela n'arrive guère aux voitures destinées au transport des voyageurs; mais sur des chemins de fer qui sont encombrés par les transports , on sa laisse souvent aller à employer des wagons réparés provisoirement , et remis par abus sur la ligne. Si l'on considérait tout ce qui peut résulter de ce service , en excès de résistance ou en probabilité d'accidents, on y mettrait sans nul doute, plus de prudence , et l'on ne ferait parcourir le chemin que par des wagons en parfait état.
IV. L'inégalité du diamètre des roues, en changeant aussi les relations de développement des jantes sur les rails, produit un effet analogue à celui qui résulte du manaue de parallélisme dans les essieux. Il est assez difficile d'obtenir des fondeurs que les roues soient d'un diamètre parfaitement égal. Le retrait de la fonte n'est pas toujours bien régulier : la moindre différence de diamètre des coquilles dans les-
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quel les on fond les roues pour donner la trempe à la partie extérieure de la jante, en occasionne de pareilles dans les roues. Si ces erreurs , légères en elles-mêmes , au lieu de se compenser s'ajoutent les unes aux autres, et se compliquent encore de quelques autres différences, il peut s'ensuivre une trèsiu table augmentation dans la résistance.
V. Les roues doivent être établies sur l'essieu de manière à ce qu'il soit parfaitement perpendiculaire à la jante. Il suffit de quelques soins pour obtenir cette condition , et l'on s'assure facilement qu'elle est atteinte , en faisant tourner l'essieu dans ses collets sur un tour destiné spécialement ?i cette épreuve. Mais dans les chocs et dans les accidents il arrive très-souvent que les essieux plient et se faussent , ce qui détruit le parallélisme des roues; il en résulte alors que la partie la plus large de la roue , lorsqu'elle passe sur le rail , exerce sur lui un grand frottement et même une espèce de choc qui fait monter le boudin sur le rail , tandis que la partie opposée se jette en dedans du rail et peut même entraîner la chute du wagon hors de la voie. Aussi , quand les essieux d'un wagon ont éprouvé quelque dérangement, ils doivent être sur-le-champ ou réparés ou réformés.
VI. Le défaut de centrage des roues cause au wagon une secousse qui tend à le désorganiser. Mais c'est de tous les inconvénients que je connaisse , l'un des plus rares et des plus faciles à prévenir. Les roues , dans l'assemblage le plus ordinaire , se percent sur un tour; elles sont, à cet effet , placées dans un mandrin bien centré sur le chariot qui porte l'alisoir, et ensuite emmanchées sur les essieux avec un mouton ; s'il y a quelque possibilité d'erreur, ce n'est qu'en recalant de vieilles roues dont l'essieu aurait pris depuis long-lempsdujeu dans le moyeu. Alors , cet intervalle étant rempli par une seule calle peut ramener la roue de ce côté. Dételles réparations sont tou-
* jours imparfaites, de peu de durée , et quand une roue est trop gaie dans son essieu , ce qu'il y a de mieux a faire c'est de la remplacer.
VII. L'accouplage des wagons influe singulièrement sur le tirage. Il n'est guère possible, on le comprend bien, que la traction ait toujours lieu dans une direction qui passe par le centre de gravité du wagon; et cependant cette condition est absolument nécessaire pour que les wagons, dans leur marche, ne soient pas rejelés obliquement sur les rails. Il y a donc d'autant plus de raisons d'apporter de grands soins à
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organiser l'accouplage , qu'il est plus difficile de l'ob'enir parlait. Ou a essaye pour y parvenir plusieurs modes dont aucun jusqu'ici n'a pu remplir complètement le but. Le premier qui ait été essayé consistait à placer dans le milieu du wagon une barre de 1er rigide , qui , au moyen d'une clavette, se liait par sa partie inférieure à la partie antérieure de la barre du wagon suivant. Mais cet assemblage présentait une telle roideur, que le convoi ne formait plus alors qu'une seule masse , et qu'il n'était plus possible aux niach!nes et aux hommes de vaincre son inertie et de le mettre en mouvement. D'autre part, il suffisait que la marche des wagons se trouvât entravée par un obstacle quelconque , même avec de faibles vitesses, pour que les barres d'accouplage des premiers fussent faussées, brisées ou arrachées. Enfin, on était obligé d'ajouter à ces barres des chaînes attachées avec des crochets à l'extrémité des sablières , ou pièces principales du cadre des wagons , pour parer aux accidents qui , dans les pentes rapides, auraient été la suite de l'échappement d'une clavette , ce qui aurait occasionné la descente précipitée des wagons le long des plans inclinés. L'accouplage par des barres rigides fut donc abandonné, cl l'on se contenta, sur plusieurs chemins de fer, de deux chaînes en fer lixées solidement par un anneau et par un crochet aux extrémités respectives des sablières.
Ce moyen est fort imparfait encore ; car , dans les courbes, les wagons tirés forcément par un seul de leurs angles, sont rejelcs en travers de la voie. Il est d'ailleurs presque impossible que les accouplages soient assez exactement égaux pour que , même dans les droites, le tirage porte également sur les deux côtés.
Tant qu'on n'évitera pas de laisser du jeu entre les wagons, il s'ensuivra des secousses qui auront pour effet de détériorer le matériel et de fatiguer les voyageurs. Sur le chemin de Manchester , et en général sur ceux qui sont destinés au transport des voyageurs , on est parvenu à amortir ce contre-coup en accouplant les voitures par l'intermédiaire de forts ressorts en acier , et en plaçant à l'extrémité des sablières des bourrelets en cuir garnis de fer et rembourrés en crin. Mais ce moyen n'est pas assez simple , il est trop coûteux , et son application à un mouvement considérable demande trop de soins et de précautions. Il est donc à désirer qu'on puisse en trouver un plus économique et moins compliqué.
VIII. Les changements de voie occasionnent aussi un accroissement de résistance ; mais comme cet effet est borné à des passages très-courts et généralement assez rares , il n'en résulte pas de bien graves inconvénients pour le service général, dépendant les pièces de fer qui remplacent les rails, représentant, sur ces points , une portion de courbe d'un faible rayon , si leur assemblage n'est pas très-solide , et si les diverses lignes de croisement n'ont pas été parfaitement étudiées , il peut s'ensuivre de fréquents accidents.
Lorsque l'on passe d'une voie dans une autre , on doit donner le plus de longueur qu'il est possible aux branches additionnelles DF, AC (pl. 4, fig. 17) , afin que les courbes ou plutôt les angles GAC , HDF , par où doivent passer les wagons soient aussi adoucis que possible. Il est très-essentiel de bien calculer la position de ces coupures ou lurnhoul , et de s'arranger de manière à ce que le mouvement en descente sur les pentes rapides, c'est-à-dire celui qui fatigue le plus la voie, ait lieu sur des courbes les moins resserrées possible.
En supposant que la longueur AC soit de 40 mètres , si los parties GAB , ICB sont accolées à des droites , elles représenteront une courbe dont le rayon sera toujours inférieur à
Si le turnhout est placé sur une courbe , ce rayon devra s'ajouter a celui de la courbe ou en être diminué , et les passages de ces points offriront la résistance , et présenteront tous les inconvénients relatifs à la rapidité de leur courbure. La fatigue que le passage des wagons fait éprouver à ces points exige qu'ils soient établis avec toutes sortes de soins et de précautions ; parce que le moindre dérangement dans les nombreuses pièces qui forment un turnhout complet devient une cause d'accidents. La courbe des cœurs ou pièces placées en B etE, servant à traverser les rails, doit aussi être parfaitement étudiée, ainsi que la disposition des entrées et des sorties. Dans un chemin de fer très-accidenté , où les courbes sont très-répélées et souvent accolées les unes aqx autres , il faut toujours avoir un grand nombre de modèles bien calculés qui servent , soit à fondre les pièces, si elles doivent être en fer coulé , soit à courl>er les rails ou les pièces de fer qui sont destinés à former ces voies additionnelles.
IX. Une autre cause d'augmentation de résistance réside
de l'excès de résistance ,etc. 159
dans l'inégalité de hauteur des rails aux. endroits ou ils sont réunis bout à bout , ou dans leur mauvais assemblage sur les chairs. On s'aperçoit de ce défaut à une secousse que les wagons éprouvent périodiquement et à des intervalles répondant au temps que la machine met à parcourir un rail. On n'est pas parvenu encore à faire disparaître entièrement cet obstacle. Le 1er , au bout du rail est ordinairement plus pailleux et moins sain* que dans le milieu ; quelque légère que soit la différence «te hauteur entre les deux extrémités adjacentes, il en résulte un choc et une détérioration d autant plus rapide , que l'effet réagit sur la cause pour creuser davantage la partie déjà trop basse.
En outre , les rails sont encore sujets h se dépasser par les bouts daus le sens latéral ; et lorsque cette saillie est assci avancée daus l'intérieur de la voie pour servir d'appui au rebord des roues et les faire monter sur le plat des rails, si elle se présente en face du coté par lequel arrive le convoi , elle peut occasionner la sortie des wagons hors de la voie. M est rare que les rails , en sortant du laminoir , soient parfaitement dressés; et il suffirait qu'ils fussent un peu gauches pour produire un tel accident , si les cantonniers > au moment de la pose , n'avaient pas soin de les ajuster les uns sur les autres , au moven de clefs ou griffes spécialement destinées à celle opération.
De tout ceci, comme des précautions que demande rétablissement du lurnhout, ressort la nécessité de consacrer une voie au mouvement d'allée et une autre à celui de retour. Cette mesure est d'autant plus essentielle, qu'en ne la prenant pas on ne peut pas avoir la certitude d'éviter toujours la rencontre des convois et des machines , ou tout autre accident qui serait la suite d'un dérangement fortuit dans l'ordre général établi. 11 suffirait qu'on eût oublié d'en avertir un seul des nombreux employés qui doivent en être prévenus , ou qu'une autre occupation en eût quelques instants détourné leur attention.
X. Les rails quelque solidement établis qu'ils soient, et quelles que soient leurs dimensions, éprouvent toujours un peu de (1( flexion au passage des machines et même des wagons. Celle déflexion des fractions de rails entre leurs supports est moindre dans le milieu qu'aux extrémités, parce que les roues de la machine et des wagons maintiennent les portions de rails serrées eulre deux chairs consécutifs, comme une so-
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live engagée par ses bouts , ce qui , comme on le sait , augmente beaucoup la résistance. Lorsque les joints dos rails sont croisés, il en résulte un mouvement de balancement , semblable au roulis des navires , qui s accumule dans la masse des voilures par l'intermédiaire des ressorts , et fatigue les voyageurs. Toutefois il n'est pas bien certain encore que cet effet soit dû à la cause que je lui assigne , et c'est une question qui demande a être mieux étudiée. La cause reconnue , on parviendra facilement, sans doute, à la paralyser, en combinant les masses et la position du centre de gravité de telle sorte que le mouvement périodique , toujours relatif à ces deux éléments , ne coïncide pas avec la vibration qui le produit. Cet effet est analogue à celui qu'éprouve une personne qui traverse une rivière sur une longue poutre ; le nombre de vibrations que peut faire la poutre dans un temps donné est invariablement fixé par ses dimensions. Si , en marchant dessus , on a soin de détruire à chaque instant , par un mouvement contraire , le mouvement qu'on lui a imprimé pendant l'instant précédent, l'amplitude de chaque oscillation ne dépassera jamais celle qui répond à l'impu!— ' sion qu'elle peut recevoir par suite d'une seule enjambée ; mais en accumulant à chaque pas le mouvement , les oscillations finiraient par acquérir une amplitude qui permettrait difficilement à un homme de s'y tenir en équilibre.
Lorsque les convois sont animés d'une grande vitesse et qu'ils rencontrent un obstacle sur les rails , ou éprouvent un changement de direction par suite de quelque déflexion permanente , accidentelle , ou même causée par leur propre passage, ils parcourent des paraboles qui sont indiquées par la direction dans laquelle ils sont lancés , combinée avec la gravité ; et la pression qu'ils exercent sur les rails augmente ou diminue suivant qu'ils s'écartent ou se rapprochent de cette direction. Mais comme la surface supérieure des rails ne peut jamais être parfaitement en ligne droite , il s'ensuit que le frottement se trouve en partie remplacé par une suite presque non interrompue de petits chocs qui se succèdent les uns aux autres.
Supposons que la vitesse d'une machine soit portée à 15 mètres par seconde , et qu'en passant sur une portion de rail AB (pl. 4, fig. 18), elle l'ait fait fléchir de deux millimètres. Soit cette portion de rail soutenue par deux coussinets espacés de 0 m ,90. Le wagon étant parvenu en X , à mesure qu'il
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s'approchera do B , le rail commencera 'à se relever , et le wagon parcourra XB avec une pente montante de 0,002 pour 0 m , 45 , ou Yrr* Arrivé en B , il continuera sa marche dans la direction Y en abandonnant le rail BX. Mais la gravité tendant à l'y ramener , il y retombera en un point dont on pourra déterminer la distance de B , en observant que , pour que cette condition soit remplie , il faut que pendant que h; wagon a parcouru BT , la gravité lui ait fait parcourir VT égal à -jjï- de BT. Nous aurons alors pour déterminer BT , en reprenant l'équation (1) du temps, e=5f , et observant que la vitesse du convoi de B en Tétant de 15 mètres par seconde , le wagon , en mémo temps qu'il parcourt BT , doit tomber de V en T :
BT = 15f, -^-7 BT " 5l*,
substituant à la place de BT sa valeur 15 t, on a
«r, «~ 1-0,0133 de seconde.
On voit en effet que dans ,\ de seconde , le wagon aura parcouru un espace BT de {f = 0 m , 20 , et que l'espace VT , égal à = 0 m , 000888 , exigera , pour être parcouru par le wagon , en vertu de la gravité , un temps exprimé par e «
5<* ; 0 ra ,000888 - 5 t 1 ;t = 0,0133 = £ de seconde.
Sa chute causera sur le rail une déflexion qui augmentera indéfiniment l'effet s'il y a isochronisme , c'est-à-dire si les chutes successives de la machine répondent à l'intervalle qui sépare les dés , soit à la longueur de chaque portion de rail supportée entre deux dés.
Cet effet peut aussi influer sur le mouvement de roulis des chemins de fer à grande vitesse.
Lorsque la machine , par sa chute au point T plus ou moins éloigné de B , a fait encore fléchir le rail BD d une quantité égale 0 m ,002 , elle doit , en remontant la pente de T en D égale à ~, exercer sur la partie T D du rail un excédant de pression relatif à sa vitesse. Pour calculer cette pression , nous observerons qu'une flèche de 0 m ,002 sur O^ÔO représente une courbe dont le rayon est exprimé par
ray = MoTx 2 ~ 50 mètrcS -
la vitesse étant de 15 mètres par seconde , il faudra a la ma-
chine pour parcourir la moitié do l'espace BD
mais la gravité aurait fait parcourir à un corps pendant ce temps , à la surface de la terre , un espace représenté par (1). ... e » 5 1\ e - 5 (0",03) _ 0*\0045.
Et comme l'excès de résistance qui résulte du plan incliné formé par la demi-longueur du rail dont la flèche = 0 ffl ,002 , est mesuré par le rapport de ces deux quantités , le frottement et la résistance sur ce point auraient été augmentés de
de la résistance exercée par la machine sur une ligne horizontale* .
XI. La dernière des causes que j'ai citées comme augmentant la résistance des wagons , est l'imperfection du graissage. C'est l'une des moins étudiées , et c'est une de celles que je regarde comme mérilant de l'élre davantage. Je ne veux pas seulement parler ici de la nature et de la qualité des diverses substances que l'on emploie au graissage ; j'entends surtout les cas où ce graissage ne se fait pas , soit par oubli de la part de l'ouvrier qui en est chargé , soit par suite d'un dérangement des boîtes ou autres machines destinées a contenir les corps gras , par l'état de la température qui durcit ou solidifie les huiles et les graisses , soit enfin par toute autre cause qui empêche ces substances de remplir l'objet pour lequel on les emploie. Lorsqu'elles cessent de s'introduire entre les essieux et les coussinets , et que la vitesse est un peu considérable , les essieux ne tardent pas à s échauffer , les coussinets se dépolissent , les deux mélaux se pénètrent réciproquement , et la résistance due au frottement augmente dans une très-forte proportion. Une seule roue , dans cet état , suffit pour arrêter complètement un convoi de vingt wagons descendant , par l'effet de la gravité , sur là pente de 0,006 du chemin de fer de Saint-Étienne entre Rive-de Gier et Givors; ce qui met, en très-peu de temps , hors de service les essieux et les coussinets soumis à un tel frottement.
, Voir, pour plus de développements, les Leçons de M« Minard sur les chemins de fer , 1834 , p. 64.
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On voit que l'ensemble des causes qui contribuent à augmenter la résistance des wagons tient à une multitude de considérations de détail , dont les unes dépendent de circonstances qui sont toujours les mêmes dans des conditions données , et dont les autres sont relatives à la surveillance exacte que Ton exerce pour qu'il ne soit apporté aucune négligence dans l'exécution du service. Il n'y aurait pas possibilité de faire usage d'une machine délicate et toute de précision , si elle était livrée aux habitudes grossières avec lesquelles sont dirigés la plupart des arts et professions ordinaires, et si l'on n'y mettait plus de précautions que n'en apportent, par exemple, les voituriers à se servir des véhicules que fabriquent nos charrons.
Pour obtenir des ouvriers ces soins soutenus , cette attention intelligente , il y a ordinairement nécessité de changer les mœurs et les habitudes de toute la population dont on est obligé de se servir. C'est donc à cette tâche difficile que doivent s'appliquer ceux qui apportent une industrie de ce genre dans des lieux où , auparavant , elle était inconnue. Il faut aussi que, les premiers, ils aient fait un apprentissage minutieux de toutes les parties du service , parce que c'est en veillant eux-mêmes à l'accomplissement rigoureux de tous les détails de l'exploitation , qu'ils pourront en assurer la prospérité.
I. Des déblai
A l'adoption du tracé succède immédiatement l'exécution des travaux. On doit toujours s'occuper d'abord de l'ouverture des grandes tranchées dont l'achèvement pourrait occasionner du retard ; il convient même d'employer , pour en hâter le déblaiement , tous les moyens dont on peut disposer ; car si l'on compte l'intérêt des capitaux engagés , le montant des recettes probables, l'économie du temps , etc. , on verra que les lenteurs qui reculent le moment où il eût «Hé possible de mettre en activité le tout ou partie du chemin , causent bientôt des pertes considérables. Les dépenses qui doivent être antérieures à l'exécution des travaux , forment quelquefois un capital fort élevé ; l'intérêt de cette somme , reporté quotidiennement sur la masse des travaux , va toujours en croissant et en s'accumulant; et quand il s'agit de dépenser huit ou dix millions de francs avant de faire aucune recette , on voit que , sur la lin , il y a chaque jour perte réelle de 1,000 à 1,200 francs, sans compter l'absence des bénéfices.
Il est donc urgent de concentrer dans les chantiers où Ton a à faire de grands enlèvements de terres ou de rochers , toute l'activité possible. Dès l'instant où l'on a déblayé quelques mètres de terrain jusqu'au niveau de la ligne , on place provisoirement des rails sur des traverses en bois, et l'on y établit de petits chariots de la contenance d'un demi-mètre < ube. Ces chariots sont d'abord manœuvres à bras , jusqu'à cti que le chemin ail assez d'étendue pour permettre l'em-
ploi des chevaux. II est encore certains cas on il est bon d'établir provisoirement des voies détournées pour enlever les couches supérieures des terrains, et former les empâtements ou couches inférieures des remblais. Ce moyen peut être même mis à profit comme économie , lorsque le remblai se trouve en amont du déblai.
Qu'il soit question , par exemple , de faire en DB (pl. 4 , liff. 19) un remblai de 30,000 mètres au moven du déblai ED en aval de BD , auquel il doit être joint par une ligne ayant 0,003 de pente.
Pour activer le déblai , en y apportant toute l'économie que comporte la disposition des lieux , on commencera par diviser approximativement le déblai ED en deux parties OPQR, OEDP, proportionnelles à la facilité que présentera chaque moyen de déblaiement. On établira des voies provisoires KVCT qui viendront aboutir au niveau de l'assiette OP du déblai supérieur , et qui y pénétreront par de petites tranchées HUS , calculées de telle sorte que les pentes KVC ne présentent pas trop de difficulté à la remonte des wagons vi<le9.
Le chantier qui attaquera en D , déblaiera DEOPQR et formera la partie du remblai DCTB ; ies chantiers K pénétreront dans la partie OSP ; et la déblaieront pour former les premières couches du remblai CT , sur lesquelles on s'élèvera au fur et mesure jusqu'à ce que OSP sdit entièrement déblayé.
Les remblais faits de cette manière sont moins sujets au tassement que lorsqu'on attaque les tranchées de front. Ce, mode présente en outre l'avantage de former les premières couches avec les terres végétales , grasses et légères , qu'il est essentiel d'exclure de la voie , à cause de la facilité qu'elles ont à se délayer et à former de la boue. Cette nature de terrain compose toujours la partie supérieure du sol , tandis que les parties inférieures , plus dures , plus rocailleuses, ou même formées de roc vif , constituent une voie excellente dans laquelle l'eau s'infiltre avec facilité.
Ces dispositions , comme on le conçoit très-bien, ne peuvent être prises que dans des localités où les propriétaires n'ont pas un grand intérêt à s'opposer à ce qu'on remue le sol en dehors de l'emplacement réservé au chemin. Au reste, d'aussi grands mouvements de terrain ont presque toujours lieu sur des points éloignés des habitations , et l'on peut alors
disposer 'momentanément des passages provisoires , saris éprouver de trop fortes oppositions , et sans être entraîné dans de trop grands frais pour cause d'indemnités temporaires.
Lorsque la disposition des lieux s'oppose à l'emploi de ces moyens , il est nécessaire d'y suppléer par quelque autre qui atteigne le même but. Celui qui m'a paru le plus simple , et que j'ai souvent employé , consiste à placer les rails provisoires le long des talus de la tranchée , et à former ainsi des voies qui viennent toutes concourir à l'exécution du remblai. Mais il présente l'inconvénient de déterminer des pentes trop rapides , et de fatiguer les hommes ou les chevaux qui remontent les wagons vides. La voie , pour avoir un peu de stabilité , doit être maintenue contre le déblai par des pièces de bois qui supportent le bout des traverses. Ce mode d'opérer n'est pas cependant à l'abri de tout embarras. L'extrémité de la voie où se font les déchargements et où se trouvent les lurnhouts et les embranchements pour le retour des wagons vides , est toujours trop encombrée pour ne pas opposer d'obstacles à l'ordre età la célérité du service.
J'ai eu souvent l'idée, pour accélérer les grands déblais et apporter de l'économie dans les transports , de tendre , de la partie supérieure du déblai à la partie inférieure du remblai , deux câbles parallèles , sur lesquels on ferait passer des poulies portant des paniers en osier liés l'un à l'autre par une corde légère. Cette corde passerait à la partie supérieure du remblai dans la gorge d'une poulie dont le diamètre serait égal h la distance qui sépare les deux câbles , et servirait à faire remonter le panier vide , en utilisant , à la descente, la force de gravité du panier plein.
Un tel appareil serait un véritable self acting , et il serait passible d'en faire varier la position sans beaucoup de frais. Je me suis proposé plusieurs fois d'en faire l'essai dans les travaux du chemin de Saint-Etienne; mais j'en ai toujours été empêché par quelque circonstance.
Dans les chantiers ou l'on craint d'être en retard , le travail doit être organisé de manière à ce qu'il ne soit jamais interrompu; les ouvriers s'accoutument, au moyen d'un excédant de solde qui n'est pas très-considérable , à braver l'intempérie des saisons ; et quand ils s'y sont mis , l'incommodité de travailler de nuit ou à la pluie se classe et se paie comme toute autre privation que l'on s'impose dans la société pour subvenir à ses besoins.
La forme des wagons que Ion emploie pour les déblais doit être appropriée spécialement à cet usage , et combinée de façon à laisser aux hommes le moins de travail possible. Ceux dont je me suis servi pivotaient sur un axe placé en avant du centre de gravité de la charge, ce qui permettait de les faire renverser facilement.
Quand la voie du chemin n'a qu'une faible largeur , 0 mètres, par exemple . et que le remblai à faire est considérable , il est bon de ne pas l'élever d'abord à toute sa hauteur , afin d'avoir plus d'espace et plus de facilité pour le déchargement.
L'usage enseignera pendant long-temps encore à perfectionner graduellement ces manœuvres; mais ceux qui voudront faire des améliorations dans cette partie, comme dans toute autre , ne doivent pas perdre de vue qu'un calcul exact de la force et de l'usage de toutes les pièces des machines nouvelles dont ils ont intention de se servir , sera le premier et le plus sûr garant de leur réussite.
Les remblais exécutés avec les wagons ont l'inconvénient de tasser beaucoup plus que ceux faits par les moyens anciennement usités ; les grands remblais surtout , qui avancent lentement, exercent devant eux une poussée dont il faut se défier , quand il existe à leur pied des ponts , des ponecaux , des aqueducs , des murs en aile, ou d'autres travaux d'art contre lesquels ils viennent s'appuyer. Le manque de temps ne permet pas ordinairement de faire ces travaux assez à l'avance , pour qu'ils puissent se sécher et se consolider. Si Ton n'a pas le soin de faire transporter des terrains du côté opposé à celui par où arrive le remblai , de charger également le cerveau de la voûte des ponts et de bien faire tasser le tout, il est rare que les ponts et les aqueducs ne soient pas rejetés en avant dans le sens de la marche du remblai. On peut même dire qu'ils sont toujours plus ou moins déformés , quelques précautions que l'on prenne.
Le tassement graduel qui s'opère dans les remblais est encore sensible au bout de 5 ou 6 ans ; l'on est obligé, pendant tout ce temps, de relever la ligne partout où ils ont une grande élévation. Ces mouvements paraissent être assujettis à certaines conditions dépendantes de la manière dont les terres ont été versées sur l'avancée.
Le contenu de chaque wagon que Ton décharge étant formé d'une multitude de fragments de différentes dimen-
sions , chacun d'eux, en se distribuant sur la couche déjà établie , s'y place dans un étal d'équilibre qui , pour se maintenir , dora résister au mouvement des déblais versés postérieurement. Il en résulte un étal de stabilité et d'homogénéité qui rend le tassement égal partout, mais plus considérable que si le remblai avait été fait d'une manière irrégulière. Aussi s'aperçoit-on que, dans les endroits où se joignent les remblais d'amont et d'aval , il existe toujours un point où la chaussée tasse beaucoup plus que partout ailleurs. Les talus s'affaissent , la chaussée s'élargit , et ces points sont bien plus difficilement < ntretenus en bon état. Il est donc essentiel, pour éviter ce sinconvénients,defairepiloneret tasser le terrain aussitôt que les pieds des remblais commencent à se joindre , et jusqu'à ce qu'ils aient atteint la hauteur des rails.
Le tassement des grands remblais , pendant qu'on les exécute , tend à faire avancer toute la masse de la chaussée. Ce mouv< ment dérangeant les voies que l'on établit provisoirement peur les transports , on est forcé de les relever à chaque instant , et il s'ensuit de grandes perles de temps. Quand cet effet se produisait, quelques ouvriers stupides du chemin de fer de Saint-Etienne , n'ayant nulle idée de ce qu'on devait faire plus lard des rails , et s'en inquiétant d'ailleurs fort peu , avaient imaginé de les frapper par le bout avec un marleau , pour les faire rentrer en place. Ce funeste expédient fut si fort au gré de tous ceux qui se trouvaient dans un cas pareil , que , malgré toutes les défenses , les amendes et les punitions les plus sévères , un très-grand nombre de rails ont été , de celle manière , mutilés et mis hors de service.
La nécessité du prompt achèvement des grands travaux en déblai fait qu'il est très-difficile de les faire exécuter par adjudication. Un entrepreneur solvable , ignorant la nature des terrains qu'il rencontrera à une grande profondeur , et sachant que, quoi qu'il arrive , l'engagement qu'il contracte devra être strictement rempli sous peine de sa ruine , est toujours enclin à faire acheter ces chances à la compagnie au delà de leur valeur. D'autre part , il n'est aucun marché , si bien conclu et si bien cimenté, dont la résiliation n'exige certains délais provenants soit des incidents , soit des lenteurs que peut faire naître l'entrepreneur qui sait combien la compagnie a intérêt à éviter à tout prix les retards. Quand la ruine de l'entrepreneur serait consommée, la compagnie
«en aurait pas éprouvé moins de préjudice. Il est d'ailleurs telles circonstances où des juges, malgré leur impartialité, ne sauraient se décider à condamner un entrepreneur à s'acquitter d'un engagement même reconnu irrécusable ; ce serait , par exemple , si des pluies extraordinaires délayaient le terrain , si des gelées prolongées rendaient le travail impraticable ; si les fouilles atteignaient des eaux souterraines qui liquéfieraient les terres et forceraient à les transporter à vases clos , comme de la bouc ; si l'on rencontrait de ces terrains mouvants qui tendent à se niveler, et qui se relèvent à mesure que l'on déblaie l'emplacement qu'ils occupaient; s'il survenait des éboulements qui s'étendissent à de grandes dislances , et exigeassent, pour être maintenus, des précautions toutes différentes de celles qu'on aurait pu prévoir, etc. , etc. : accidents que j'ai tous éprouvés un plus ou moins grand nombre de fois.
Les entrepreneurs des provinces reculées ont, en générât, peu d'expérience et demandent à être guidés avec le plus grand soin ; ils ont cependant sur ceux* qui viennent des grandes villes se charger des entreprises lointaines , l'avantage d'être familiarisés avec les mœurs et les habitudes des hommes qu'ils doivent employer. Sous ce rapport ils méritent d'être préférés j à conditions égales. Aussi, me paraîtil avantageux de commencer à leur confier les travaux en régie intéressée , c'est-à-dire de convenir d'un prix qui leur sera alloué dans tous les cas; mais alors de les assujettir au régime de la régie, en tenant une note exacte de tousleurs déboursés, pour leur eu tenir compte dans le cas où l'accomplisse^ ment du marché qu'ils ont souscrit ne leur fournirait pas les moyens d'y faire face. Le chef de l'entreprise doit d'ailleurs avoir une connaissance assez précise du prix des travaux , pour ne pas craindre de mettre les chances défavorables du marché à la charge de sa compagnie. L'entrepreneur, sachant que son existence est garantie et qu'il est à l'abri de la possibilité de se ruiner dans les marchés qu'il a faits, se confie entièrement au chef qui le dirige. Ce mode, d'accord avec le principe d'humanité qu'il faut que chacun vive de son travail , est d'accord aussi avec l'intérêt de la compagnie , qui peut choisir , parmi des hommes probes , ceux qui sont le plus capables de la servir avec zèle. Elle en obtient des prix plus modérés , et retire ainsi tous les bénéfices de cette garantie qu'elle leur offre.
Une grande entreprise do chemin de fer est toujours dirigée par une administration , qui , comme celle d'un état , doit entrer dans tous les détails de prévisions qui se rapportent à des mouvements opérés sur une grande masse d'individus ; c'est pourquoi il est bon , en même temps que l'on garantit la fortune des entrepreneurs , d'instituer une espèce d'assurance de la vie , à laquelle participent tous les ouvriers , et qui leur réserve un dédommagement en cas d'accident ; dédommagement qui est reporté sur leur famille en cas de mort. A cet effet, il est indispensable de faire , sur le prix de toute main-d'œuvre , une retenue de un ou deux pour cent , suivant la nature du travail et les dangers qu'il présente. Cette retenue , déposée dans les caisses de la compagnie , est distribuée par le directeur , sur le rapport des chefs de division et de section , soit à titre de secours temporaires , soit comme pensions , à ceux des ouvriers blessés ou estropiés , à leurs veuves ou à leurs enfants.
II. Des tranchées
On ne peut guère prévoir à l'avance sous quel angle il convient de tailler les tranchées pour se mettre à l'abri des éboulemenls. Il est des terres qui se soutiennent parfaitement à 45 degrés, et d'autres qui coulent sous des angles bien inférieurs parce qu'elles sont méiées de couches argileuses et délayées par des eaux souterraines. En général la
Sartie d'aval des tranchées est toujours plus solide que celle 'amont, par la raison qu'elle est toujours privée d'eau. Les terrains accumulés ou rapportés sur d'autres , par une cause quelconque , ne contractent pas ordinairement une adhérence assez forte pour se soutenir lorsqu'on les coupe par le pied. Ainsi , dans le cours des travaux que j'ai fait exécuter, on a rencontré une fausse colline formée, au milieu » d'une gorge , des atterrissements successifs amenés parles eaux que l'on avait détournées de chaque côté du vallon. Cette colline , lorsqu'on l'eut coupée par le pied , se mit en mouvement sur une étendue de 1SL à 20,000 mètres carrés, ce qui détermina de profondes crevasses à travers lesquelles on pouvait reconnaître la conGguration de l'ancien terrain.
Quand on ouvre de grandes tranchées dans des terres argileuses, fermes et compactes, il faut toujours suppléer, par
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une active surveillance , au défaut de prudence des ouvriers. Ils ont, presque sans exception, la funeste habitude d attaquer les terrains par le pied pour déterminer des cboulcments, sous lesquels il finissent toujours tôt ou tard par se laisser prendre. Les entrepreneurs , qui iront trop souvent d'autre souci que d'aller vite en besogne, ferment les yeux sur les dangers de cet expédient , auquel ont été dus la plupart des accidents que j'ai eu à déplorer. Toutes les recommandations que je n'ai cessé de faire, toutes les punitions quo j'ai infligées à ceux qui négligeaient de prendre les précautions convenables , n'ont pu suffire à vaincre l'aveugle obstination des terrassiers , et à prévenir de malheureux événements.
Le moyen le plus simple pour faire des abatis, consiste à enfoncer dans la terre végétale, dans le sable, ou mémo dans les terres argileuses , à une certaine distance de la tranchée, des pieux en bois armés de petits sabots et de frètes. On chasse ces pieux jusqu'à ce qu'il se forme des crevasses qui servent d amorce pour en placer un plus grand nombre , dont renfoncement détermine alors 1 eboulement de toute la masse.
Quelquefois , pour aller plus vite , et dans l'incertitude de savoir sous quel angle un déblai pourra se soutenir, on prend le parti de laisser des talus un peu roides; on s'en remet ainsi au temps, aux pluies et à la gelée, pour les former sous l'angle qui convient à la nature du terrain , et l'on charge les cantonniers d'enlever les déblais à mesure qu'ils arriveront dans le fossé. Ce moyen m'a assez bien réussi lorsque les déblais se trouvaient sablonneux ou caillouteux et propres à servir d'engravement à la voie. Mais j'ai remarqué que lorsque ies terres végétales se mettent en mouvement , les éboulemenls se font avec une grande irrégularité , et les talus, au lieu de prendre une inclinaison propice à leur stabilité, ce qui semblerait devoir être le résultat d'un mouvement naturel , affectent au contraire une forme on ne peut . plus défavorable au maintien des terres. Les parties supérieures D , D ( planche 3 , fig. 22) restent toujours taillées à pic , l'éboulement en E s'enfonce dans le terrain au milieu du déblai , le pied A est mis en mouvement ; on se trouve ainsi forcé, en dernier résultat, de déblayer beaucoup plus de terrain , et l'on n'a jamais un talus aussi solide et aussi régulier que s'il eût clé taillé de prime abord dans un plan convenable. *
i'èÛ CHANTRE V.
Le talus que Ton doit donner aux déblais est relatif nonseulement à la nature du terrain , mais encore à sa position eu égard à sa hauteur. S'il coupe une élévation de terrain à sa partie la plus élevée ABCD ( pl. 4 , fig. 20 ) , on peut donner plus d'inclinaison au talus , parce qu<; Ton n'a à craindre ni les eaux supérieures provenant des pluies , ni les sources ; mais si le déblai coupe la montagne sur un de ses flancs , il est convenable de bien calculer l'inclinaison , et de ne pas craindre de la rendre très-faible pour se mettre plus tard à l'abri des accidents qui pourraient interrompre le service. On doit aussi se défier des amas de terres qui existent quelquefois dans les parties supérieures des grandes tranchées , et qui , sous une inclinaison plus ou moins grande , ont toujours de Ja propension à couler dans la tranchée et à y déverser leurs eaux de pluie ou de source ; car l'ouverture de la tranchée détermine souvent des suintements d'eau qui atteignent des bancs d'argile et occasionnent plus tard des éboulcments.
Le climat, enfin , doit être pris en considération , et , sous ce rapport , celui du midi est, sans comparaison, bien plus désavantageux que celui du nord. C'est surtout dans les contrées élevées et montagneuses du midi que l'on doit s'attendre à éprouver de fréquentes avaries , car elles se trouvent sous la double influence des climats opposés.
Ainsi y le chemin de fer de Saint-Élienne à Lyon est, à sa partie supérieure , élevé de 500 mètres au-dessus du niveau delà mer; or, on sait qu'en moyenne une différence de hauteur de 160 mètres en représente une d'un degré dans la température , et répond à une distance de 56 lieues plus au nord dans les limites comprises entre le 30 e et le Q0 e degrés* de latitude. Les travaux ont donc à résister aux inconvénients qui peuvent résulter d'un froid tel qu'il a lieu à 200 lieues plus au nord , en même temps qu'ils éprouvent les détériorations qui sont la suite des pluies d'orage, des débordements de torrents , etc. , si communs dans les contrées méridionales.
Tout ce que j'ai dit jusqu'ici sur le déblai des grandes tranchées en terres végétales ou argileuses , peut s'appliquer aussi aux poudingues , calcaires , schistes , granits , etc., et autres terrains appartenants à telle formation que ce soit. Les poudingues sont difficiles a extraire , mais ils sont compacts , homogènes , rarement coupés par des fissures , et ils se soutiennent bien. Celle espèce de terrain , qui s'exfolie ef
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se délite à l'air , mais dune manière insensible , se reconnaît à l'aspect moutonneux qu'affectent les collines qui en sont formées ; elles sont en outre, dans presque toutes leurs parties , couvertes de végétation , parce qu'il n'y existe nulle part de ces grands bancs horizontaux, ou verticaux , qui , dans les terrains calcaires ou granitiques, attaqués et minés à leur pied par les eaux , se détachent en fragments et laissent à nu de grandes surfaces couples dans le sens de la cristallisation.
Ces terrains sont assez favorables aux tranchées et aux â jerccmcnts, mais la légère couche de terre végétale dont ils sont recouverts presque également partout, rend les emprunts difficiles et coûteux. En effet, comme ils ne présentent aucun des accidents qui favorisent l'accumulation de quan«tités un peu considérables de terre végétale , on se trouve réduit, pour employer les moyens mécaniques de transport , à entrer dans le poudingue vif, ce qui augmente beaucoup les dépenses de main-d'œuvre. Il est donc sage de prendre cette circonstance en considération dans le tracé des lignes , et do se tenir plutôt dans le déblai que dans le remblai , en rejetant la ligne un peu plus à l'amont qu'on ne l'aurait fait dans des terrains plus faciles à extraire.
Les roches les moins solides que j'aie rencontrées appartenaient à des granits et à des schistes primitifs isolés et dénudés de toutes parts , qui , dans leur état naturel , se pressentaient entassés et échelonnés presqu'à pic les uns sur les autres. 11 me semblait qu'ils devaient se soutenir aussi bien en tranchées; mais j'ai presque toujours reconnu que le moindre dérangement dans l'équilibre de ces masses entraîne des mouvements qu'il n'est bientôt plus possible de maîtriser. Ces roches sont ordinairement coupées de veines argileuses, quelquefois imperceptibles , dans lesquelles l'eau s'insinue par les plus petites fissures qui s'y déclarent. La masse alors se met presque toujours en marche avec lenteur et avec régularité, et il s'opère un déplacement que rien ne peut empêcher.
Les terrains tourmentés et les rochers escarpés ont l'avantage d'offrir de nombreuses anfracluosilés , sous l'abri desquelles se sont rassemblées de grandes masses de terres ordinairement argileuses, et quelquefois mêlées de débris de roches. Il y a toute commodité pour faire des emprunts dans ces accumulations , dont l'extraction et le transport
s'opèrent arec facilité. Ces terres , recouvertes ensuite arec les débris des roches sur lesquelles elles reposent presque toujours forment d'excellents remblais et une chaussée toujours sèche et d un entretien facile , surtout si l'on a soin d'éviter qu'il ne se môle des terres argileuses ou végétales dans les couches qui en composent la surface.
Lorsqu'il s'agit d'ouvrir de grandes tranchées à travers do grandes masses de rochers , on doit redoubler dç soins et d'attention , parce qu'il y a bien plus d'incertitudes relativement à la solidité que pourront avoir les talus ou parements. Il faut , en ce cas, consulter la nature des roches, leurs plans de cristallisation ; s'assurer si elles sont coupées par des veines argileuses , et si leurs fissures sont humectées par quelque source qui facilite le glissement des couches les unes sur les autres. Il est des roches qui s'exfolient à l'air ; mais je no me suis jamais aperçu qu'il en résultât de bien grands inconvénients. Cette altération ne pénètre pas ordinairement à une bien grande profondeur , parce que les premières couches décomposées forment un abri pour celles qu'elles recouvrent. Il s'en détache seulement chaque année l'épaisseur de quelques centimètres à l'époque du dégel ; mais il faut des circonstances toutes particulières pour qu'il en résulte des éboulements de plus de deux ou trois mètres , dont l'enlèvement rentre plus tard dans les fonctions des cantonniers chargés de l'entretien de la ligne. Ces terrains, d'ailleurs, sont toujours enclins à se couvrir de végétation ; ce qui contribue à garantir de l'action de l'air les couches qu'ils recouvrent.
Lorsque les poudingues sont coupés par des bancs de grès horizontaux , cest une garantie de plus pour la solidité des parois de la tranchée, et l'on peut sans inconvénient , suivant les circonstances , tailler les talus de 2 à 5 parties do base pour 10 de hauteur.
Il se rencontre quelquefois, dans ces tranchées, des bancs plus tendres qui menacent de s'exfolier rapidement et de laisser en charge des couches trop peu compactes pour se soutenir par elles-mêmes ; ceci arrive surtout dans les points au-dessus desquels il a existé des chemins , des réservoirs d'eau , etc. Dans de telles circonstances , j'ai souvent obtenu tout succès en renforçant les parties faibles par des pans de maçonnerie de 0 m ,30 à 0 m ,50 d'épaisseur , alignés au reste du parement et appuyés de tous côtés contre les parties les
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plus sa mes de la tranché*;. Il est plusieurs grandes tranchée* au chemin de fer de Saint-Etienne dont les parements, supportés de cette manière , n'ont pas fait le plus léger mouvement depuis dix ans.
Il est indispensable que la compagnie soit propriétaire d'une portion de terrain , en amont des grandes tranchées et dans toute leur étendue , sur ûne largeur de deux ou trois mètres, et plus s'il est besoin. Cet espace est destiné à établir , pour l'écoulement des eaux , un fossé qui doit toujours être entretenu avec le plus grand soin ; car on conçit que le moindre filet d'eau parcourant un espace de douze, quinze, vingt mètres sur un plan si incliné /suffît pour raviner , corroder le terrain , encombrer le fossé inférieur et la voie , causer des éboulemcnls, et par suite des accidents. La compagnie doit aussi acquérir , surtout lorsqu'ils sont de peu de valeur , tous les terrains supérieurs aux tranchées qui offrent de grandes probabilités d'éboulemenls. Car, soit par malveillance , par ignorance ou par besoin réel , le propriétaire , maître chez lui , peut faire tels travaux que bon lui semblera ; sans s'inquiéter s'ils courent le risque d'être détruits par le fait des ouvrages que la compagnie a fait exécuter; et lorsqu'il arrive un accident qui le prive de son terrain , de ses constructions, etc., on doit peu espérer que les arbitres ne prendront pas en considération et ne feront pas payer à la compagnie l'augmentation de valeur que les propriétés ont gagnée à l'ouverture de la nouvelle communication.
Le fossé des grandes tranchées entraîne , principalement du côté d'amont , dans un énorme surcroît de déblai , sa largeur et sa profondeur devant être plus grandes à mesure que les parements de la tranchée sont plus élevés. Il serait bon que le niveau inférieur du fossé fût toujours plus bas que le dessous des dés , pour éviter les inconvénients qui résultent du séjour de l'eau dans toutes les parties qui peuvent être ébranlées par le mouvement du chemin. Mais dans les tranchées d'une grande étendue cette condition devient difficile à remplir. On y supplée , au reste , assez eflicacement en creusant au-dessous de la voie la moins fatiguée par le mouvement des transports , un canal que l'on couvre en dalles de pierre. Ce canal ou aqueduc sert à recueillir toutes les eaux d'infiltration qui , sans cela , pourraient s'insinuer entre les dés. Le fossé offre alors un libre écoulement aux
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eaux pluviales, et toute facilité pour enlever au furet h mesure les dépôts quelles forment.
Il est des natures de terrains plus susceptibles que d'autres d'absorber cl de conserver l'humidité , et qui , dans la saison des pluies , se délaient , se transforment en boue , et coulent au pied des talus. Lorsque ce cas se présente , il est nécessaire de disposer les voies d'écoulement des eaux , en leur ménageant des issues assez profondes pour que la pression qu'elles exercent suffise à les faire filtrer à travers le terrain. Voici un moyen que j'ai employé et qui ni'a très-bien réussi.
J'ai fait creuser, dans la saison sèche, un fossé AB (pl. 3 , fig. 22) de 3 mètres de profondeur au pied du remblai. J'ai fait remplir tout l'espace BC de pierres rangées à la main et recouvertes de C en A de terre argileuse , afin que l'eau du fossé , coulant sur ce lit , ne pût déposer les matières terreuses qu'elle charrie dans les interstices de l'amas de pierres, auquel on donne dans le pays le nom de piérelle. Cet expédient a suffi pour sécher complètement la tranchée d'amont et laisser aux arbres et à la végétation le temps de s'en emparer , ce qui a assaini et consolidé à jamais le terrain.
On peut encore , pour maintenir le pied des tranchées , placer de distance en distance , vers les points où l'on craint qu'il ne se manifeste quelque mouvement dans la roche , des quartiers de pierre AB (pl. 3 , fig. 23) , d'un fort échantillon , bien saines , qui buttent d'un côté le rocher et de l'autre la banquette , en formant une espèce de ponceau sur le fossé. Cette disposition a même l'avantage de protéger la banquette AC , qui doit être toujours mieux protégée que la voie CD ,
Sarcequc les boudins des roues tendent à maintenir cette ernière en s'appuyant contre les rails , et opposent un obstacle insurmontable à leur rapprochement , tandis qu'une multitude de causes tendent à les rejeter extérieurement à la voie et à l'élargir.
III. Des remblais
Les remblais doivent , autant que possible , être calculés de manière à être formés par les déblais ; mais ce n'est pas toujours chose facile à combiner. 11 faudrait que l'on put toujours prévoir et décider à l'avance si tel point à traverser le si;ra par une tranchée ou par un percement ; et l'on sait que la mise à exécution fait souveut reconnaître la nécessité de
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modifier les projets Or la misse des déblais enlevés variant considérablement , suivant que Ton emploie l'un ou l'autre de ces deux moyens, il est clair qu'un changement de décision entraîne un changement analogue dans la quantité des lerraius à déplacer , et peut même forcer à modifier le tracé de la ligne. Il est d'autres circonstances où le temps manque; pour utiliser des déblais ; c'est , par exemple , lorsque leur transport exigerait l'emploi d'une certaine portion de la ligne dont l'achèvement se trouve fortuitement retardé. On est alors obligé de les rejeter hors de la voie , et de faire des emprunts ponr suppléer à l'emploi auquel on les avait destinés.
Les chaussées dont le pied est exposé à être attaqué ou baigné par les crues d'un fleuve , doivent être soigneusement garnies d'enrochements de la dimension exigée par le régime du cours d'eau dont on a à craindre les attaques. Elles éprouvent , dès la première immersion , tout le tassement dont elles sont susceptibles , et l'on peut dès lors regarder leur position comme lixée invariablement pour l'avenir. Le' fleuve lui-même pourvoit ordinairement à leur solidité en déposant une certaine quantité de limon qui favorise et active la végétation. 11 est très-essentiel de garnir le pied des remblais de plantes et d'arbrisseaux qui le soutiennent et le garantissent contre les invasions du fleuve ; mais on doit éviter d'y laisser croître des arbres qui entretiennent de l'humidité sur la chaussée et en facilitent la dégradation.
Dans les contrées du midi sujettes à des pluies abondantes , il convient de prendre quelques précautions afin d'éviter que les eaux ne puissent se réunir eu assez grande quantité pour raviner la chaussée dans le point où elles viennent déboucher sur la crête des talus. A cet effet , il est bon de pratiquer entre deux chairs , au milieu de chaque rail , une petite rigole qui jette l'eau sur le talus en même temps qu'elle l'éloigné du dé sur lequel se joignent les deux rails.
On emploie toujours des traverses en bois pour placer les rails provisoires sur lesquels s'exécutent les remblais. Lorsque la hauteur du remblai est régulière , et qu'elle ne dépasse pas 4 ou 5 mètres, il est quelquefois avantageux de placer à l'extrémité deux longucrines de 5 à 6 mètres qui dépassent le point où l'on est arrivé et s'appuient sur des chevalets. Le déchargement est plus facile , et la position des rails plus aisée à maintenir. Le cube de ces remblais s'élevant à 30
ou 40 mètres par mètre courant , il suffit de faire avancer chaque jour cette espèce d'échafaudage de 2 ou 3 mètres , pour qu'on puisse y déposer le produit journalier ordinaire d'une tranchée bien organisée.
Quand on peut choisir pour faire les remblais , entre des déblais de nature diflérente, il faut, tout en prenant en considération le prix d'extraction et de transport, ne pas perdre de vue que la chose la plus importante est d'obtenir les meilleures chaussées possibles. Les terrains sablonneux , mêlés de cailloux , sont préférables à tous les autres ; les terres arables qui contiennent des débris de végétaux , tassent longtemps d'une manière inégale, et doivent être absolument rejetées. Il y a d'ailleurs d'autant plus de raison à cela, quelles sont toujours recherchées par les propriétaires , qui les enlèvent le plus souvent à leurs frais pour bonifier leurs* propriétés.
Les terrains schisteux et charbonneux qui sont sujets à s'exfolier , forment des remblais qui tassent pendant longtemps , s'opposent à l'écoulement des eaux , se mêlent aux engravements et se délaient en boue, toutes choses qui nuisent singulièrement au bon état et à l'entretien de la chaussée. Les terres argileuses présentent des inconvénients analogues ; on doit donc s'abstenir de les employer pour la partie supérieure du remblai. Les dés font toujours un petit mouvement au moment du passage des convois ; lorsque , pour une cause quelconque, le terrain est humide, la pression qu'ils exercent aspire et rejette alternativement la noue qui les entoure. Ce mouvement, favorisé par l'élasticité des rails , fait remplir aux dés le rôle d'une espèce de piston qui broie et délaie toutes les matières sur lesquelles il frappe et contre lesquelles il frotte. De celte manière , la liquéfaction s'étend , et la désorganisation de l'assemblage des rails ne larde pas à en être U» conséquence. A lors sur viennent les accidents dont le plus fréquent est la déviation du convoi ; et lorsque la vitesse est considérable , surtout dans les plans inclinés, où la gravité, qui tient lieu de moteur, ne cesse jamais d'agir , il arrive quelquefois que les machines ou les wagons , après avoir brisé les chairs , sortent des rails et s'acheminent vers le talus du remblai , au bas duquel ils roulent en éprouvant de grandes avaries.
Pour prévenir ces événements , on élargit la chaussée dans les passages dangereux , et surtout lorsque la direction dans laquelle les courbes sont fréquentées porte au vide, de ma-
ni ère à pouvoir établir de chaque côté une espèce de bourrelet EFGII(pI. 3, Og. 23) de 1 mètre environ de hauteur, qui peut ainsi opposer un rempart à la chute du convoi. Cette disposition a été adoptée sur un grand nombre de points du chemin de Manchester.
Le prix auquel reviennent les déblais et les remblais ne peut être assujetti à aucune règle ; il est trop de circonstances qui peuvent le faire varier , pour que l'on puisse établir des comparaisons d'après ce qui a eu lieu dans un cas différent de celui où Ton se trouve.
Lorsqu'on a de grands travaux à faire exécuter dans des localités pauvres en ressources et en population , le prix de la main d'œuvre augmente en proportion du dérangement que l'on cause dans les habitudes locales; et cette augmentation s'élève d'autant plus que Ton désire s'organiser plus promptement. Il est difficile de faire exécuter à la tâche des travaux qui ne sont pas connus , parce que les ouvriers sont généralement trop peu instruits et trop indolents pour découvrir eux-mêmes les moyens d'apporter dans leur nouvelle occupation l'économie dans laquelle il est essentiel de se restreindre. On ne peut en arriver là qu'à la longue. Il faut que la réforme s'opère graduellement; il faut qu'on laisse aux travailleurs le temps de perdre aine à une ces habitudes grossières qui se conservent séculairement dans les pays où il ne s'est jamais présenté une occasion d'en faire ressortir tous les vices, et d'appeler vers le perfectionnement des moyens l'intelligence des classes ouvrières.
Les travaux doivent donc être commencés en régie ; c'est la véritable école de toute bonne entreprise. Le chef surveille , ordonne , enseigne d'abord, il peut ensuite agir avec plus de certitude lorsqu'il concède des adjudications partielles, lorsqu'il traite à for fait ou qu'il impose des tâches aux entrepreneurs.
II n'a été fait jusqu'ici , à ma connaissance , aucune tentative suivie d'un succès bien constaté , de substituer la vapeur à la force des hommes , pour déblayer les terres ou les roches en grande masse. Cependant lorsque Ton considère l'énorme différence que l'on trouve dans la main d'œuvre , en général, exécutée par l'un ou par l'autre de ces deux moyens , la facilité avec laquelle on pourrait disposer du mouvement des machines locomotives pour forer dans le rocher des trous de mine d'un grand diamètre et à une grande profondeur, pour
enlever et transporter à de grandes distances des masses considérables de déblais , on reste convaincu que Ion parviendra un jour à faire ces immenses travaux avec plus d'économie et de célérité.
Voici le prix qu'il en a côuté pour exécuter divers travaux de déblais au chemin de fer de Saint-Étiennc ;
A Saint-Etienne : une tranchée taillée à deux parements, dans des schistes entremêlés de bancs horizontaux d'un grès houiller , qui a exigé peu de poudre ; 22,000 mètres cubes , transportés & 500 mètres de distance réduilc , en remontant une pente de 0,008 , ont coûté par mètre cube . . ." . Sf 30c
La terre végétale , sur une épaisseur de 0 n \26 à 0 m ,30, ou la terre forte en grande tranchée , pour extraction , charge et
transport à 60 mètres 0 00
Le grès houiller , pour extraction, charge et outils, en y comprenant 0kil.,2Ô de poudre par chaque mètre cube. . . 3 50 Les poudingues durs , pour les mêmes frais , sans poudre. 1 80 Sur les bords du Rhône : une tranchée de 0,300 m dans le granit rouge , très-dur , et coupé cependant par des veines de cristallisation bien tranchées, a coûté , d'extraction et charge. 3 75
Près de Givors : une tranchée ayant 0 ù 8 mètres de hauteur , à laquelle on a travaillé jour et nuit pendant trois ans, en faisant de 100 à 120 mètres en moyenne par jour ; les travaux étant exécutés en régie : 95,646 mètres creusés dans un sable mêlé de cailloux , et transportés à 860 mètres réduits : Pour extraction , charge et transport .... 0 f 96c 1 Fourniture de traverses et de chariots, détériora- > 1 02
tion et entretien de ces ustensiles . . . . 0 06 ) Le transport des terres a coûté , par relai de 100 mètres, pour des distances de 600 à 1,000 mètres:
En montant sur une pente de 0,014 0,048
En terrain horizontal . 0,040
En descendant une pente de 0,014 0,023
Idem pour des distances de 1,500 â 2,000 mètres. . . . 0,ni6
IV. Des percements
Il existait, il y a peu d'années , un si petit nombre de souterrains percés à travers les montagnes , pour le passage de canaux , de routes , etc. , qu'ils étaient cités alors comme une espèce de merveille; mais depuis que l'on a reconnu la nécessité de tracer les chemins de fer, en se développant soi! en longues lignes droites, soit sur des courbes d'un immense rayon , les ingénieurs ont dû s'accoutumer à regarderie percé d'une montagne comme un des cas les plus ordinaires qui pussent se présenter parmi les travaux qu'ils font exécuter.
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Le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, dans une étendue de 15 lieues, a exigé quatorze pereemens, bien qu'on n'y ait tracé les courtes que sur un rayon de 500 mètres ; on peut juger par cet exemple de ce qu il en sera quand on aura à construire de grandes lignes , dont la direction générale sera assujettie à des taux de pente très-faibles est à des rayons de courbure bien plus étendus.
Lorsque les percements ont une certaine longueur , il est indispensable d'ouvrir des puits dans leur direction pour accélérer l'ouverture des galeries. Il suffît au reste , de donner à ces puits assez de solidité pour résister pendant la durée présumée des travaux , et les dimensions strictement nécessaires pour permettre de descendre et de remonter les ouvriers , d'enlever les déblais , cl d'introduire dans les perce- • ments les bois et tous les matériaux que l'on aura à employer.
Lorsque le terrain est solide , que la profondeur du puits doit être»peu considérable , 20 à 30 mètres par exemple , <jt que la durée des travaux ne doit pas excéder un an ou deux, on peut ne les ouvrir que sur deux mètres de diamètre. La dépense pour creuser , ou , comme on dit en terme de métier , pour foncer un puits, est relative à la profondeur qu'il doit a voir et à la quantité d'eau que fournil le terrain. Lorsque celte quantité ne s'élève pas au delà de 2 hectolitres à l'heure, un puits de 30 mètres de profondeur, creusé dans les schistes, les grès , ou autres terrains qui recouvrent la formation houillère , revient , tout compris, à 60 f. le mètre courant. Mais ces sortes de terrains sont souvent sujets à s'exfolier à l'air, et ont besoin d'être soutenus, soit par des boiseries, soit par un revêtement en maçonnerie , dont le prix n'est pas compris dans l'estimation précédente. Celte dépense ne peut jamais être prévue avec assez de certitude pour qu'on la fasse entrer dans le prix de l'adjudicalion. La fourniture des bois et des moellons reste donc ordinairement aux frais de la compagnie.
A mesure que les mineurs descendent, ils placent de distance en distance, et suivant la nature du terrain , des cadres en bois de 15 à 20 centimètres d'équarrissage a (> ou 8 pans , et dont les bouts portent dans des trous faits dans les parements du puits. On les entaille h moitié bois, de manière à ce qu'ils présentent une surface égale , et soient alignés dans («ml leur pourtour sur le sens horizontal. On emploie, de préférence à tout autre , du bois de pin ou de chêne provenant
de jeunes plants équarris à la hache. Ces cadres , en buttant le rocher de toutes parts , contiennent le terrain et l'empêchent de pousser au vide. Si le terrain est sujet à s'exfolier , on garnit entièrement l'intervalle des cadres en ccoins ou redos qui portent , de l'un à l'autre , sur la face extérieure des cadres , et forment , contre le rocher , une enveloppe complète qui met à l'abri des éboulemcnts. Le placement de tous ces bois entre ordinairement dans le prix /ait de l'entrepreneur , parce qu'il s'établit une espèce de compensation entre les roches dures , qui exigent peu de boisements mais dont le creusement est difficile, et les roches tendres, qui se taillent sans beaucoup d'efforts , mais qui demandent à être maintenues par beaucoup de bois.
Lorsque le cuvelagc a été fait avec soin, et que le terrain ne laisse pas craindre d'éboulemcnts , on peut se servir des puits ainsi revêtus, et faire l'économie du cuvelagc en pierre. Mais il ne faut pas que la durée des travaux excède, deux ou trois ans , à cause des réparations continuelles qu'il y aurait à faire au boisage, et qui dérangeraient trop le service.
Le cuvelagc se fait avec des moellons grossièrement essemilles , et taillés suivant la coupe du puits. Ils ont coûté à Saint-Èticnne , rendus à pied-d'œuvre , 6 fr . par mètre carré , 2 fr. de pose et 50 c. de mortier ; en tout 8 fr. 50 c.
Quand les puits n'ont pas au delàde20 a 30 mètres, ou peut se dispenser de mettre un manège pour remonter les matériaux ; et comme il est toujours nécessaire d'avoir quelqu'un nu jour, c'est-à-dire sur le bord extérieur du puits, pour communiquer avec les mineurs de l'intérieur , on établit un tourniquet à bras, au moyen duquel l'ouvrier placé à l'extérieur , aidé d'un second, fait le service des hommes, enlève les matériaux provenant de l'extraction, et fait descendre dans le puits tout ce dont on a besoin.
Si la profondeur des puits est considérable et s'ils sont destinés à un service actif et de longue durée , il convient de porter leur dimension à 2 m , 30. Le creusement d'un tel puits , sur une profondeur de 80 mètres , avec la poutre et les outils, et sans comprendre aucune autre fourniture, coûte 75 fr. par mètre courant.
Il est alors absolument nécessaire d'établir un manège couvert en planches , avec une cahute pour recevoir les ouvriers , qui , la plupart du temps , remontent tout mouillés , et ont besoin de trouver un bon feu pour ne pas être saisis par le froid pendant l'hiver.
Un manège de 15 à 20 mètres de diamètre revient de 2 à 3,000 fr., suivant le prix des bois. Lorsque les travaux ont beaucoup d'activité et que le percement est éloigné des endroits habités, il convient d'y établir une écurie , une forge et un petit logement pour un surveillant. Pendant le creusement , la force d'un cheval attelé suffit amplement à tous les besoins ; mais comme ordinairement on n interrompt pas le travail , et que les mineurs se relèvent de 8 en 8 heures , il est nécessaire d'avoir deux chevaux qui font alternativement le service.
Les tambours sur lesquels s'enveloppent lescordes ont ordinairement 2 à 3 mètres de diamètre , et les bras du manège de 5 à 6 mètres, en sorte que l'effort du cheval multiplié par le rapport du bras de levier , équivaut toujours de 2 à 300 kil., quelque chétif que soit l'animal. C'est tout ce qu'il en faut pour enlever la petite quantité de matériaux que fournit le puits, quand l'eau n'y est pas en excès. Les cordes sont enroulées sur le tambour , et passent sur des poulies verticales placées au-dessus du puits , de manière à ce qu'il en reste toujours deux ou trois tours, dont le frottement est assez fort pour empêcher le glissement. Le cheval change alternativement de direction pour faire monter ou descendre la même benne. Ces animaux s'habituent très-vite , par instinct, à connaître toutes les nuances du service qu'on leur fait faire; et ils ne tardent pas à s'arrêter sans commandement, aussitôt que la benne est arrivée précisément à la hauteur nécessaire pour être chargée ou déchargée. Ils obéissent même ordinairement au cri de l'ouvrier qui est au fond du puits ; et j'ai vu souvent , dans des cas pressés , des hommes porter l'imprudence jusqu'à descendre et remonter en laissant le cheval sans guide , et en lui donnant eux-mêmes le signal du fond du puits.
La grande habitude que contractent les ouvriers de descendre et de remonter sous le moindre prétexte , finit par les rendre d'une extrême imprudence sur les précautions d'où peut dépendre leur vie , surtout en ce qui concerne l'attelage des chevaux. Il est certain , en effet , que si le cheval , en tournant , venait a se dételer , ou qu'un dérangement dans le manège permît à la benne chargée de descendre par sou propre poids, tous les hommes qui se trouveraient en ce momenldans le puits courraient les plus grands dangers.
Pour prévenir cet accident , on accroche habituellement ,
au bras du manège , une chatne en fer au bout de laquelle est scellée une pierre du poids do 100 à 150 kil., dont le frottement sur un sol raboteux pourrait servir de modérateur à la trop grande accélération de la descente. Mais il est bien rare que les ouvriers usent pour eux-mêmes de cette précaution , qui est ordonnée, et qui n'est guère usitée que par les surveillants et par les chefs. Ces derniers, tout comme les directeurs d'entreprises , doivent très-scrupuleusement prendre tous les moyens de prudence les plus minutieux pour leur sûreté et la conservation de leur vie , afin de donner le ban exemple aux ouvriers , qui ne périssent presque jamais que par défaut de soins. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que l'ouvrier , qui affronte chaque jour le même danger , a un instinct tout particulier pour l'éviter et mille moyens pour s'y soustraire ; tandis que celui qui s'y expose rarement ou pour la première fois , par manque de connaissances locales ou de présence d esprit, y succomberait.
Il arrive que les puits éprouvent , dans quelques-unes de leurs parties , des inflexions qui les rejettent hors de la ligne verticale , ce qui gêne , entrave le service , et finit même quelquefois par le rendre impossible. On est alors forcé de les abandonner. Ces accidents sont causés principalement parles mouvements qui se font si communément sentir dans les terrains houillcrs , même jusqu'à une immense distance des points où s'exécutent d'autres travaux. Il n'est pas toujours aisé de restaurer un puits ainsi tordu, à cause des difficultés qu'on éprouve pour contenir les mouvements de si grandes masses ébranlées. Souvent, alors , ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de creuser un nouveau puits.
Le temps nécessaire au creusement d'un puits est toujours très-incertain et très-variable. L'abondance des eaux , la qualité du terrain , les accidents, quelquefois l'acide carbonique qui se produit au fond , peuvent reculer son achèvement bien au delà de l'époque prévue. Le travail devient d'autant plus long , plus coûteux , plus difficile , plus dangereux , que le puits gagne davantage en profondeur ; et il n'est pas rare de voir s'élever jusqu'à 1,000 fr. le prix de chacun des derniers mètres d'un puits qui a atteint 3 à 400 mètres.
On place les puits soit sur le cerveau de la voûte AB (pl. 5. fig. 24) , de manière à faire coïncider leur axe avec celui du percement, soit à une petite distance CD de l'axe , 3 ou 4 mètres environ , et alors on les joint au percement
par une petite galerie HBDF. On emploie ce dernier moyen pour éviter de jeter sur le cerveau de la voûte les^eaux que Ion est expose à rencontrer en creusant les puits , et de mettre le terrain en mouvement au-dessus du percement , et pour soutenir plus facilement la maçonnerie. Il présente encore l'avantage de diminuer pendant les travaux la possibilité des accidents qui pourraient résulter de la chute, dans la galerie , d'une benne remplie de matériaux , ou de tout autre objet qu'on laisserait tomber du haut du puits. Mais , par contre , il rend le service plus difficile, parce qu'il faut employer des courbes très-roides pour faire tourner les chariots dans la petite galerie, afin d'amener les bennes sous le puits, en même temps qu'on se trouve très-gêné pour introduire les bois d'une certaine longueur; enfin il apporte quelque complication dans les opérations graphiques ayant pour objet soit de tracer soit de vérifier la direction du percement. On est bien forcé cependant , lorsque les percements sont très-larges et le terrain de mauvaise qualité , d'adopter lespuits de côté, parce qu'il serait imprudent de faire reposer tout cet énorme poids sur des arceaux d'une trop grande portée , quelque solidité que l'on donnât d'ailleurs à leur construction. J'ai employé l'un et l'autre moyen pour creuser des percements qui exigeaient une excavation de 5 mètres de largeur, et n'ai jamais éprouvé d'accident assez grave pour me faire renoncer à l'usage d'aucun des puits que j'avais fait percer sur le sommet de la voûte. Toutefois , quand on est dans l'incertitude sur la nature du terrain que l'on rencontrera , surtout dans les pays houiilers, il est plus prudent de percer les puits sur le coté ; et à plus forte raison encore lor que la largeur des galeries doit dépasser G mètres, ce qui exige que l'on porte l'excavation à 8 mètres , à cause de remplacement que nécessitent les maçonneries du revêtement.
Au percement de Terre-Noire , un puits , qui devait avoir 84 mèircs de profondeur , dirigé sur le cerveau de la voûte , offrit , pendant l'espace de GO mètres environ , des bancs de grès houillér alternant avec des schistes et des couches de charbon , qui nous faisaient concevoir la meilleure espérance sur sa solidité et sur la fermeté du terrain dans lequel devait
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guille du mineur y pénétrait a la main à plus de 1 mètre de profondeur. Le travail devint dès lors difficile et dangereux; il fallut suspendre aux couches supérieures, par le moyen de longues pièces de bois , tous les cadres destinés à maintenir le puits , parce que le terrain inférieur , au lieu de pouvoir rien soutenir , avait besoin lui-même d'être soutenu , et que Ton était obligé de mettre tous les soins imaginables à ne pas laisser de vides derrière le cuvelage.
On atteignit, h travers toutes ces difficultés, le sol de la galerie , et l'on construisit deux arceaux en forme d'ellipse complète, en pierre de taille, en creusant successivement la place de chaque pierre , et garnissant immédiatement après les vides qui restaient tout autour des pierres avec des matériaux résistants
Le travail achevé , on plaça quatre fortes poutres verticales s'appuyant sur le sol aussi bien consolidé que cela fut possible, et Ion fit porter le puits sur le sommet des arceaux et sur les piliers en bois. Les pierres furent d'abord écrasées par le mouvement iuscnsiblc des masses qui avaient été ébranlées tout à l'entour, et l'on dut jusqu'à trois fois les remplacer les unes après les autres. 3Iais après ce mouvement, la montagne prit une autre position, relative à l'équilibre des masses qui avaient repris une nouvelle assiette , et pendant trois ans que servit le puits il ne survint plus d'autres accidents.
Lorsque les percements doivent être faits dans des terrains granitiques compactes, coupés de veines quartzeuses, ou à travers des bancs calcaires bien straliliés, des bancs de grès ou tout autre roche dure et présentant une grande cohésion , on peut faire choix de tel moyen que l'on juge convenable , parce qu'alors on n'a pas à craindre les accidents.
Au reste, lorsqu'il se manifeste quelque mouvement qui altère l'équilibre général des terrains , il ne faut pas se laisser effrayer par la pensée que ce mouvement sera continu et invincible. Le déplacement des graudes masses s'opère toujours avec une extrême lenteur, et il suffit d'un peu d'habitude pour en prévoir le progrès , et pour calculer avec une exactitude surprenante le temps dont on peut disposer pour y porter remède. Alors , avec du sang-froid et du courage , on trouvera presque toujours moyen de sauver des travaux dont on serait tenté , au premier abord , de regarder la position comme désespérée.
Les puila doivent être prolongés au-dessous du nircau du percement ,à une profondeur de 4 mètres au moins. Ils forment ainsi une espèce de réservoir où tombent et s'accumulent les eaux» que Ton tire pendant l'interruption du travail. Cette partie FG (pl. 5, tig. 24) du puits, que l'on nomme puisard, doit être moellonnéc avec soin ; quand on n'est pas occupé à en extraire l'eau, on la recouvre d'un pailler en planches , ce qui permet de faire le reste du service comme si le puisard n'existait pas.
Il n'y a pas ordinairement convenance à employer les nuits pour ouvrir les percements de peu d'étendue, surtout lorsqu'il s'agit de traverser la crête d'une colline dont les deux versants sont très-escarpés, et lorsque les puits devraient avoir une profondeur égale au tiers ou au quart de la longueur de la galerie ; il vaut mieux se borner alors à entreprendre le travail par les deux extrémités , et y mettre toute l'activité possible, ce moyen offrant plus de promptitude , de facilité et d'économie pour le déblai et le transport au jour des matériaux. Cependant lorsqu'on est extrêmement pressé, et qu'il faut enlever en amont ou en aval de grandes masses de terre ou de rocher avant d'entrer en galerie, on se trouve bien forcé d'avoir recours aux puits, aGn d'attaquer le déblai sur un plus grand nombre de points. Le tout devient un calcul de temps et d'argent , que l'ingénieur doit résoudre d'après les conditions où il se trouve.
Le moment où il convient d'entrer en percement , c'està-dire le point où le déblai deviendrait plus coûleux que la dépense d'une galerie, est relatif à la nature du terrain; c'est une estimation à faire pour chaque cas particulier. Si le point où doit se trouver l'entrée du souterrain est encombré de terres dont on ait eu soin de se ménager l'emploi pour des remblais, on prolonge quelquefois la tranchée jusqu'à ce que le front présente une hauteur de 20 ou 25 mètres , ce qui représente un cube de 5 a 600 mètres par mètre courant, et une dépense ordinairement plus considérable que celle que demanderait une galerie de même étendue.
Il est des terres fortes et argileuses qui , comprimées et durcies par le poids des couches qu'elles supportent, se prêtent très-bien à être percées ; la plus grande diflicullé est alors de tailler l'avancée assez à pic pour commencer à jeter les premiers arceaux delà voûte sans éprouver d'éboulements. A cet effet il convient , lorsqu'on a décidé l'entrée , de i ou-
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struire deux murs en aile qu'on prolonge le plus qu'on peut dans le terrain au moyen de deux petites galeries latérales. Des qu'on est arrivé à une distance où la hauteur du terrain soit égale à celle de la voûte, on se hâte de faire une excavation de quelques mètres , et l'on jette rapidement quelques arceaux faits de pierres exactement taillées et jointées ensemble. Ce travail doit être expédié lestement. Immédiatement après, on butte de toutes parts le terrain contre la voûte avec de la maçonnerie de moellon. On peut ensuite, en mettant un peu de promptitude , continuer le travail avec l'espérance de ne pa&avoir à redouter d'accidents.
Pour peu que le percement soit large, on fait avancer la maçonnerie des pieds-droits au moyen de petites galeries, et Ton déblaie le terrain à mesure que l'on pose les ciefs de chaque intervalle de 2 , 3 et même 4 mètres , entrepris d'un seul coup.
Dans les terrains plus ingrats, quand les terres sont humides, veinées, coulantes, les difficultés augmentent beaucoup. Le boiseur ne peut pas alors abandonner un seul intant le mineur, parce qu'à chaque coup de pic il faut maintenir le travail par des buttes de bois. Ces buttes doivent être bien de fil , et avoir de 0 m ,15 à 0 m ,20 de diamètre. Aussitôt que l'excavation est suffisamment étendue, on se hâted'élever les maçonneries définitives destinées à contenir le terrain. Les terres , lorsqu'elles ne sont pas coulantes , sont toujours quelque temps avant de se mettre en mouvement; le moindre effort 6uflit alors pour contenir des masses énormes. On profite de ce moment pour se reconnaître , mais il faut être assez leste pour ne pas leur laisser le temps de commencer à fléchir. A cet effet, on entreprend le travail par petites parties , et l'on apporte une stricte surveillance à ce que, sur tous les points, l'intervalle qui peut exister entre le terrain et la maçonnerie soit exactement rempli. Il est nécessaire encore de butter de toutes parts l'intérieur des galeries aussitôt qu'elles sont déblayées , au moyen de pièces de bois en travers portant sur des semelles dans toute la longueur du percement , car le moindre mouvement détermine des fissures qui permettent l'introduction de l'eau , et mettent les travaux en péril.
Lorsque les percements doivent être ouverts dans le sable , on y procède d'une manière différente. J'ai rencoutré celle nature de terrain sur le bord du Rhône ; il y provient d'ailu-
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rions récentes du fleuve , dont le lit, après s'être successitrment abaissé, a laissé, à diverses hauteurs, des amas de sable et de gallets entremêlés de bancs horizontaux de poudingue d'une grande dureté, qui empêchent l'infiltration do Veau ,*et entretiennent les couches inférieures dans un élat constant de sécheresse. La formation de ces bancs est due à la circonstance particulière où de grandes crues du Rhône et de la Saône coïncidant ensemble , les sables et les cailloux que charrie le premier ont été mêlés et recouverts par le limon de la seconde; il s'est formé ainsi un véritable ciment ayant l'aspect, la dureté, et toutes les qualités du mortier le plus dur , à tel point que les riverains croient souvent y reconnaître des débris de constructions qui auraient jadis été élevées dans ces lieux. La fermeté et la solidité de ces bancs en fait d'excellents soutiens pour le gravier, et on les désire autant dans les percements , qu'on les redoute dans les tranchées.
Le sable sec et coulant ne se rencontre pas d'ordinaire dès l'entrée en percement; il est rare même que , près de la surface du sol, la végétation et un peu d'humidité ne lui donnent pas assez de consistance pour qu'on puisse y ouvrir de petites tranchées et passer quelques arceaux en pierre, comme je l'ai indiqué plus haut. Mais lorsque l'on est parvenu dans les quartiers maintenus à l'abri de toute humidité par les bancs de poudingue , le moindre intervalle entre les boiseries, suffit pour déterminer un écoulement de sable analogue à celui qui a lieu dans une clepsydre. Celte circonstance s'est présentée au percement de la Mulalière , à la sortie de Lyon , et en a mis deux fois les travaux en péril ; l'entrepreneur auquel il était adjugé, s'étant vu forcé d'y renoncer, fut remplacé par un habile mineur qui conduisit heureusement l'opération à terme, avec autant de courage que d'activité et d'intelligence.
Il employa à cet efTet une espèce de bouclier en bois A À ( pl. 5 fig. 26) analogue à celui qu'a imaginé M. Brunei pour creuser le tunnel sous la Tamise. Cet appareil était composé de cadres mobiles 1,1,1 de \ m y 50 de hauteur sur 0 m ,60 de largeur , exactement dressés et joignant entre eux de tous côtés. Chacun d eux était appliqué contre les diverses portions du terrain qui devait être enlevé. En avant de ce bouclier , il établit, dans le sens de la longueur du percement, deux longues et fortes pièces de bois B , B , soutenues par des tra-
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verses C , C , qui étaient engagées dans les parements de la maçonnerie D, D formant le revêtement de la partie du percement déjà terminée. Ces pièces de bois servaient de point d appui pour recevoir des buttes E , E en bois , qui rayonnaient de toutes parts pour contenir les cadres. Lorsqu'on avait pu réussir à fermer une portion de voûte , on débarrassai l les poutres longitudinales de tous les bois quelles étaient destinées à supporter , et on leur faisait faire un mouvement en avant égal à la longueur de la portion du travail qui avait été exécutée : cette manière de procéder permit de faire avancer le bouclier par parties tant que dura la difficulté. On avait soin de butter chacun des compartiments contre le système de charpente qui occupait tout l'intérieur du percement, en ne laissant que l'in'ervalle strictement nécessaire pour que les hommes pussent se glisser à travers, enlever les déblais, et apporter les bois et les matériaux nécessaires au travail.
Des buttes , des pieds-droits , des traverses , des étampes furent distribués à profusion et avec intelligence , et dirigés contre toutes les parties où Ton craignait quelque mouvement de terrain. Nous fûmes assez heureux pour percer de cette manière , et en éprouvant plus ou moins de difficultés, une étendue de 200 mètres environ au bout de laquelle on rencontra le granit, sans éprouver de mouvements bien sensibles à la surface , et sans accidents assez graves pour coûter la vie à aucun homme.
Il était d'autant plus essentiel de bien maintenir le terrain , que le point le plus difficile à franchir se trouvait précisément au-dessous de la grande roule deSaint-Kliennea Lyon , la route de France la plus fréquentée par le gros roulage , et i\uwA accident un peu grave eût compromis la sûreté de toutes les maisons et autres constructions qui en garnissent les bords.
Les percements dans les schistes houillers qui recèlent même à de grandes distances des ouvrages anciens , offrent aussi beaucoup de dangers. Ces travaux sont le plus souvent ébranlés par les mouvements qu'a faits le terrain , coupés de fissures et remplis d'eau dans toutes leurs excavatious. Tel était le cas où se trouvait une partie delà montagne de Terre- Noire , qu'il a été nécessaire de percer sur une étendue de 1 ,500 mètres , pour le passage du chemin de fer de Saint- Étienne.
Les schistes, en général , présentent le grave inconvénient de s'exfolier à l'air , et il convient de faire le revêtement et d'élever les voûtes aussitôt qu'un emplacement de 3 ou 4 mètres au plus est terminé. Si le terrain a pu être contenu de manière à ne faire aucun mouvement pendant le temps de l'excavation , et que l'on puisse faire la maçonnerie avant qu'il se soit manifesté aucun accident , de manière à ce que les 2 ou 3 mètres que l'on a entrepris se trouvent terminés au bout de huit à dix jours, on peut présumer que la galerie sera peu exposée à se déformer ; mais pour cela il faut absolument qu'elle soit appuyée de toutes parts contre le rocher , condition que Ton n'obtient qu'à grand'peine s'il se manifeste le moindre éboulcment au sommet de la voûte pendant l'excavation.
Les éboulcments partant du sommet présentent les plus grands dangers , et l'on ne saurait apporter trop de soin à bien soutenir le terrain. Une fois que les roches se sont mises en mouvement par l'effet d'une secousse , les joints tendent à s'ouvrir , les bois sont écrasés ; lorsqu'on parcourt silencieusement les galeries on les entend craquer à chaque instant , et l'on se trouve forcé de les remplacer en faisant do nouvelles excavations , qui favorisent et déterminent à leur tour de nouveaux accidents. Il est essentiel , dans ces circonstances périlleuses , d'employer des matériaux d'un fort échantillon , d'une grande dureté , et de restreindre le travail dans les plus étroites limites , ea entreprenant peu à la fois et terminant prompteinent. Pour avoir négligé cette précaution et m'étre livré imprudemment à un ouvrier qui passait pour avoir acquis , en Allemagne , une grande expérience des travaux souterrains , j'ai perdu à Terre-Noire une galerie de 15 mètres , dans laquelle était survenu un ébouUnncnt que l'on espérait pouvoir relever et boiser entièrement avant d'y introduire les maçons. On voulait éviter par là d'encombrer les travaux en accumulant un trop grand nombre d'ouvriers dans un espace fort resserré. L'accident arriva jusqu'au jour, et fut tellement grave que je dus renoncer à le réparer et porter l'axe du percement à 15 mitres de là , en adoptant un nouveau réseau de trois courbes de 500 mètres de rayon, qui me pernit d'éviter ce passage. Malgré cette distance, le vide occasionné par l'excavation de la galerie ayant dû être comblé, et le mouvement qu'éprouvèrent les roches voisines s 'étant communiqué de proche en
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proche, on s aperçut, cinq à si* ans après , que les maçonneries du percement en face du point où avait eu lieu l'accident , se rejetaient de ce côté. Il fallut alors les reprendro toutes pour les remettre dans l'alignement. Ces défectuosités cependant sont plus désagréables à l'œil que sérieusement nuisibles à la solidité des travaux.
Ainsi que je l'ai dit , il est difficile dans les terrains mouvants d'éviter les éboulements au sommet ; il s'en opère souvent qui sont soutenus par les boiseries , mais laissent des vides qu'il n'est pas possible d'aller garnir en maçonnerie. Lorsque plus lard on croit la voûte consolidée et que l'on coupe et enlève les buttes qui maintenaient les parois , le terrain porta it sur les maçouncrioe, elles sont repoussées du côté où elles rencontrent une moindre résistance , et cèdent jusqu'à ce qu'elles aient rencontré un appui qui leur permette de se rétablir dans un nouvel état d'équilibre. J'ai vu dans de tels cas le sommet de la voûte se relever de 0 m ,50 , et les côtés se déprimer en proportion. Mais si les accidents sont à craindre pendant que les travaux ont mis de toutes parts le terrain en mouvement, les réparations ne présentent absolument aucun danger ; au bout de quelques années , la cobésion des mortiers permet d'enlever impunément de grands pans de maçonnerie, de couper, de tailler le roc et de reprendre le revêtement. C'est ainsi qu'ont été réparées toutes les déformations du percement de Terre-Noire, sans que jamais on ait été obligé d'interrompre le service.
Les travaux de mines, lorsqu'ils sont à une grande profondeur au-dessous des percements, sont aussi sujets à occasionner des mouvements qui tendent h les déformer sans toutefois causer ni solution de continuité, ni ruptures dans les maçonneries. La déflexion se fait avec lenteur et régularité. Le percement de Rivc-dc-Giers dont la longueur est de 1 ,000 mètres , qui avait fléchi par celte cause de l n, ,20 sur un espace de 300 mètres , a été relevé sans que sa solidité ait été en rien compromise.
Les percements qui traversent des constructions , ou qui passent à une faible distance au-dessous des habitations , exigent des précautions autres que celles que je viens d'indiquer. Mais comme ceci rentre dans le domaine des travaux ordinaires, et qu'il s'agit simplement de reprendre des niaronneries en sous-œuvre , je ne m'arrêterai pas a décrire des procédés connus et communément usités, et sur lesquels
d'ailleurs on peut trouver des conseils dans tous les livres
spéciaux.
Il se rencontre des cas où il y a impossibilité de donner une certaine profondeur à la tranchée à l'entrée ou à la sortie du percement , soit parce que cela dérangerait de trop grands intérêts à la surface , soit par toute autre cause ; il y a alors nécessité d'entrer en galerie aussitôt que les tranchées ont atteint, la hauteur qui répond au cerveau de la voûte. Lorsque ce cas se présente, on commence le percement à ciel ouvert. A cet effet, on creuse. deux petites tranchées correspondantes aux pieds-droits de la voûte, et on les maintient avec de petites buttes comme dans les fondations ordinaires : arrivé à la naissance de la voûte , on enlève proniptement le terrain du milieu, on remplace les petites buttes par des bois de toute la largeur du percement, on taille le terrain dans la forme de la voûte, afin qu'il fasse l'office de ceiulrcs, et aussitôt la maçonnerie faite , on la recouvre avec le terrain que l'on a mis provisoirement en dépôt sur les flancs ou en arrière de la tranchée.
Ce procédé a l'inconvénient de ne pouvoir être mis en usage que dans la belle saison, parce que pendant les pluies ( t les gelées, les tranchées risqueraient trop desébouler, et d'oicasionner des accidents aux hommes et aux travaux ; on doit même être très-soigneux lorsqu'approche le temps des pluies ou des grandes gelées, de ne pas entreprendre en tranchée plus d'espace que l'on ne peut en terminer en percement.
J'ai employé avec beaucoup de succès ce moyen d'exécution , sur une longueur de 120 mètres à l'entrée aval du percement de Terre-Noire , jusqu'à ce que j'eusse rencontré une profondeur de 12 mètres depuis le sol du percement jusqu'au niveau du terrain. Je pus ainsi faire les maçonneries tout à l'aise , et garnir exactement l'extrados des voûtes en béton de mortier hydraulique pour empêcher les infiltrations , qu'il est presque toujours impossible d'éviter lorsqu'on marche d'accidents en accidents , et qu'on est forcé de placer les pierres les unes après les autres et aussitôt que l'emplacement qui doit les recevoir est prêt ; car , ces pierres portant alors contre les boiseries , les roches ou les déblais he laissent aucun intervalle pour y faire couler les couches de béton.
Il est quelquefois bon de pousser en avant des travaux , une petite galerie de reconnaissance qui sert pour sécher le
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terrain , pour mettre les puits en communication , pour donner de l'air aux ouvriers et pour s'assurer des directions. Cette méthode a ses avantages et ses inconvénients. Si le terrain est trop mouvant , cette petite galerie contribue à l'ébranler , et augmente les probabilités d'accidents ; le service qu'on est obligé d'y faire , géne et complique le service général ; enfin , si elle est située en aval , il est fort difficile de la débarrasser de l'eau qui y afflue de toutes les parties des travaux. Les eaux qui coulent des galeries que {l'on perce en amont des puits tombent naturellement dans le puisard ; mais celles d'aval tvmt dirigées par la pente du terrain dans une direction opposée , tendent à inonder , du côté d'aval , le fond de la galerie.
Lorsque la pente du chemin de fer est très-faible , il suffit de creuser un canal qui ait , près du puisard , une profondeur qui permette l'écoulement de l'eau du point où l'on doit se mettre en communication avec la partie d'amont des travaux les plus voisins; mais si la pente est considérable, que les galeries soient destinées à avoir une grande longueur , on peut craindre que la trop grande profondeur qu'il faudrait donner à ce canal ne dispose le terrain à faire des mouvements, qui, se communiquant de toutes parts aux parties adjacentes et voisines, pourraient entraîner la déformation des piedsdroits delà maçonnerie et la perte des travaux. Il convient alors de placer , sur un des cotés de la galerie , une conduite en planches ayant une pente en sens contraire de celle du percement; ce conduit reçoit l'eau que les mineurs puisent avec des seaux et y jettent à son origine. Si la quantité d'eau que fournit la galerie l'exige , on place des ouvriers uniquement occupés à la jeter dans ce canal qui la dirige dans le puisard. L'eau des galeries du percement de Terre-Noire du côté d'aval a toujours été épuisée de cette manière , malgré la pente considérable du percement , qui exigeait que pour chaque 100 mètres de longueur , l'eau fût élevée à 1,50 de hauteur.
Dans les entrées en percement , à la suite des grandes tranchées en amont , on est ordinairement très-inquiété par les eaux , parce qu'elles sont d'autant plus abondantes que Ton est plus près de la surface ; on est alors forcé de les épuiser par des pompes ou par des manèges.
On peut en deux ans, lorsqu'il ne survient pas d'accident
grave , ouvrir par un puits deux galeries , l'une en amont, l'autre en aval , chacune de 200 mètres , en tout 400 mètres ; mais il vaux mieux mettre moins de distance entre les Çuils. La grande longueur des galeries rend le service difficile , et favorise la formation ou le développement des gaz délétères , qui vicient l'air ou produisent , en s'enflammant , des explosions qui compromettent la sûreté et môme la vie des ouvriers.
- Lorsque les travaux sont bien organisés , que le terrain est bien étudié , que Ton a des ouvriers bien intelligents et connaissant bien leur travail , on peut faire jusqu'à 10 mètres courants de galerie par mois; mais on ne peut pas compter avec quelque certitude sur plus de 5 mètres, ce qui suppose en moyenne 120 mètres courants de percement par an et par chaque puits. Il survient toujours , en effet , une multitude de petites causes de retard, que l'on croit bien pouvoir appeler des accidents , et que l'on se flatte d'éviter à l'avenir , mais qui sont en réalité inhérentes à la nature du travail.
Les travaux de percement n'étant jamais interrompus , on ne peut espérer de réunir un assez grand nombre de surveillants ayant la capacité et la prudence convenables pour qu'il s'en trouve constamment un dans chaque puits. Les employés principaux ne pouvant visiter les chantiers qu'en descendant dans les puits et en pénétrant au milieu des décombres, des boiseries , etc. , où leur vie court toujours un certain danger, restreignent au strict nécessaire la fréquence de leurs visites ; quand ils arrivent , leurs yeux surpris par la transition subite du grand jour à l'obscurité , ne leur permettent qu'après un certain temps de distinguer clairement les objets; les précautions qu'ils doivent prendre pour leur sûreté personnelle , et dont ils n'ont pas l'habitude , captivent une trop, grande part de leur attention ; ils éprouvent enfin , en général, * trop promptement le besoin de se retirer , pour qu'ils se livrent à un examen assez minutieux de tous les détails. Les ouvriers se trouvent donc fort souvent livrés à leur propre discrétion , et à moins de changer leur nature , on ne doit pas compter qu'ils éviteront la seconde fois les fautes dans lesquelles ils sont tombés la première.
Lorsqu'il arrive quelque accident extraordinaire qui peut faire craindre du retard dans l'époque de la livraison du percement , il ne faut pas hésiter à ouvrir d'autres puits sur les
points que l'on juge les plus favorables , soit pour réparer l'accident, soit pour multiplier les chantiers , pour aller audevant des galeries commencées, pour sécher les travaux, etc. Les ouvriers ont toujours une extrême propension à pallier la gravité des accidents, en faisant espérer qu'ils n'auront pas de suite, et ne seront pas de longue durée; on est soimême toujours trop disposé à partager ce sentiment , et il en résulte souvent qu'on néglige de prendre, au moment opportun , des dispositions qui , plus tard , seront impuissantes.
Il faut de trois à six mois , et Une dépense de 6 à 12,000 fr. pour creuser et mettre en état un puits de 60 à 80 mètres. Comme les premiers mètres coûleul toujours moins cher que les autres , il n'y a pas égalité de chances entre s'exposer à un retard , ou hasarder d'aussi faibles sommes ; il est donc sage , à la première manifestation sérieuse d'un danger , de commencer à ouvrir le nouveau puits , quitte à l'abandonner si l'on n'est pas obligé d'en faire usage.
Quand l'air vient à manquer dans le6 galeries et même en creusant les puits , on est obligé d'y pourvoir d'une manière artificielle. Le meilleur de tous les "moyens consiste h mettre deux points eu communication avec le jour; on est sûr alors qu'il s'établira , quelle que soit l'étendue des galeries, un courant que l'on est maître de diriger à 5>on gré. Quand on ne peut faire ainsi , on place sur un des côtés du puits des espèces de gaines IK ( pl. 5, fig.25) faites en planches, et qu'on dispose de façon à ce qu'elles n'empêchent pas le service des bennes. On les met en communie uion avec des caisses en bois de 0 m ,25à 0 m ,30 de côté, faites de quatre planches qui s'emboîtent exactement les unes dans les autres et que l'on prolonge jusque sur les points où l'air se trouve vicié; on détermine ensuite une aspiration artificielle au moyen de grands soufflets ou d'un ventilateur à force centrifuge, mu, suivant le besoin , par des hommes ou par des chevaux ; ou tout simplement on se sert de la gaine pour alimenter un fourneau élevé qui détermine une forte aspiration. Ce dernier moyen est presque toujours usité dans les pays de mines , où l'on compte pour rien la valeur du combustible consommé.
Je pense que Ton pourrait aussi forer des trous de sonde, comme cela se pratique pour ouvrir les puits artésiens; mais cette opération étant peu connue dans les pays où j'ai fait exécuter les travaux , et une première et seule tentative que j'avais faite n'ayant pas été sui\ie de succès , je renonçai à
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poursuivre cet essai , ce n était pas d'ailleurs pour moi d'un
intérêt assez pressant pour que je me donnasse la tâche de dresser des employés et des ouvriers à une opération dont le succès était incertain.
Les puits doivent , en général , être d'autant plus rapprochés les uns des autres que Ton a moins de temps pour ouvrir le percement , que sa profondeur au-dessous du sol est plus grande , et que le terrain présente plus de difficultés. La dureté des rocnes croît, suivant M. Sganzin *, comme le cube de leur pesanteur spécifique, et elles sont généralement d'autant plus solides et plus compactes qu'on pénètre plus avant dans le sein de la terre ; mais cette règle n'est pas sans exception, et les terrains houillers offrent fréquemment des exemples du contraire.
Les percements dans les roches dures ne présentent aucune difficulté , et leur ouverture est une simple question de temps. On place toujours deux ateliers l'un au-dessus de l'autre , composés chacun de quatre ou six mineurs , et môme davantage selon l'étendue du percement. Le premier atelier , qu'on appelle l'avancée, est toujours de 5 à 6 mètres en avant du second , auquel les ouvriers donnent le nom de reprise ou Strauss. On peut ainsi faire , par galerie, de 10 à 15 mètres par mois , et le prix , lorsqu'il n'y a pas de puits , varie de 7 à 10 fr. par mètre cube dans les granits ordinaires.
Les accidents sont encore généralement peu à craindre , et n'ont presque jamais une grande gravité dans les schistes et dans les grès houillers. Ils n'y sont occasionnés que par les couches qui séparent les bancs les uns des autres, et que les ouvriers appellent des veines au tranchant. Quand la direction de ces divers plans fait présumer qu'ils [doivent se réunir en un seul point situé dans l'intérieur du rocher , audessus du sommet du percement, on peut prévoir qu'il y aura écoulement de cette partie , et l'on doit enlever , ou , comme disent les mineurs, purger tout ce qui menace. On nomme cloches ou bonnets y ces parties de roc; les mineurs , en les frappant avec leur marteau , connaissent, au son qu'elles rendent, si elles sont susceptibles de se détacher ; quand ils sont expérimentés , ils prédisent même avec une exactitude sur prenante, et un grand nombre de jours à l'avance, l époque où elles se détacheront et où l'éboulemcnt se fera. Si les craintes sont légères , et si Ton veut éviter de trop grandes
1 Traité de construction , de Sganzin*
excavations , on se borne à pratiquer des entailles dans le roc le plus vif, et à y faire entrer de force des buttes en chêne qui l'appuient et le contiennent, en soutenant et consolidant les parties qui ne paraissaient pas suffisamment assurées.
En creusant les percements , comme dans les travaux souterrains en général, les ouvriers peuvent tout à coup se trouver renfermés au fond des galeries par des éboulcmenls , et y demeurent exposés à périr , soit faute d'air ou de nourriture, soit par l'accumulation des eaux , surtout si , comme cela arrive souvent, ce sont elles qui ont causé 1 eboulement. On ne saurait, dans ces malheureuses circonstances, mettre trop de zèle , d'activité et de persévérance à délivrer les infortunées victimes d'une telle catastrophe. L'expérience a appris qu'il ne faut jamais perdre courage, et que souvent on parvient à les en retirer , après avoir regardé leur délivrance comme impossible. La propriété qu'ont les corps denses de transmettre facilement le son , se prête merveilleusement à établir , à de grandes distances, des communications qui deviennent bientôt une espèce de langage à l'aide duquel on peut s'assurer au moins si les secours arriveront encore en temps utile , et même reconnaître la direction et le plus court chemin qu'il faut prendre pour aller les chercher.
Au reste , ce sont des hommes qu'il s'agit de sauver , la voix de l'humanité parle assez , et toute recommandation serait ici superflue.
Les percements ont presque toujours besoin d'être revêtus en maçonnerie , que l'on peut indifféremment faire de briques , de moellons ou de pierres de taille. Quelque dure que soit la roche , quand on la laisse à nu il y a toujours probabilité qu'il s'en détachera quelques fragments qui pourraient atteindre les personnes qui fréquentent le chemin. On n'a pas plus, on a même moins de raison de redouter un tel accident , que de craindre qu'un quartier de roche s'échappaut du talus d'une tranchée ne vienne à rouler sur la voie ; et pourtant on s'en préoccupe beaucoup plus. Comme il y a toujours , dans le fait , quelques parties qui menacent , que la dépense d'un revêtement n'est pas très-considérable quand le terrain est solide , et qu'il rend toujours les percements plus propres et plus agréables à l'œil , on a coutume de les en garnir en entier.
On comprend que, dans ce cas, la maçonnerie la plus légère peut suffire à remplir le but qu'on se propose. Aussi cni-
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ploic-t-on souvent les briques , parce qu'il est plus facile de les placer , que le travail s'achève plus vite , et qu'elles occasionnel moins d'emeombrement dans les galeries.
On fait venir ordinairement en France, pour faire les briques, des ouvriers belges , qui s'établissent au printemps pour faire ce qu'ils appellent leur campagne sur le lieu le plus près du point où doivent être employées les briques, et où l'on trouve de la terre argileuse propre à leur fabrication . Ils prennent le travail à leurs pièces , et la façon ne leur est payée que sur les briques employées. Voici le détail des prix qu'il en a coûté aux environs de Saint-Éticnnc et de Rivede-Giers pour 1 ,000 briques employées , ayant O" 1 , 25 de long, 0 m ,125 de large, 0 ra , 085 d'épaisseur :
Trois mètres cubes de terre , indemnité , extraction
et transport 3*" » c
Façon de briques et cuisson 11 40
Houille. . , 3 »
Transport moyen aux lieux où elles étaient employées. 8 »
Le prix d'un mètre cube de maçonnerie en briques contenant 360 briques employées en revêtement de percement , est revenu , savoir :
360 briques à 25,40 0 r 14«
Mortier 3 20
Façon , tout le service intérieur et extérieur compris. . 7 50
Déchet et faux frais. . » 16
Ce qui faisait revenir le mètre courant d'un percement ordinaire de 120 fr. à 150 fr., suivant sa dimension , la distance du lieu de la fabrication des briques , etc.
Le prix d'un mètre cube de maçonnerie de moellons grossièrement essémilés au marteau , a été de 13 fr. lorsque le service se faisait par les galeries , de 18 fr. par les puits , et de 26 fr. lorsque le travail exigeait plus de soins.
A ces prix il faut ajouter celui des arceaux d'appareils en pierre de taille , que l'on jette toujours de distance en distance , et que l'on rapproche de plus en plus jusqu'à les faire joindre sans interruption de maçonnerie ordinaire , à mesure que le manque de solidité du terrain et les accidents
les rendent nécessaires. On donne à ces arceaux de O m ,50 à 1 mètre d appareil , et le prix en est relatif à celui de la pierre de taille.
Indépendamment de la pierre de taille employée pour les arceaux , il est bon d'en établir sur le sol une première assise, qui sert de base à la maçonnerie, et sur laquelle portent ces arceaux.
Il est certaines roches, surtout dans les terrains houillers, ui poussent constamment au vide. Si Ton n'avait pas soin e se prémunir contre celte disposition en voûtant le dessous du percement comme le dessus , les pieds-droits de la voûte se rapprocheraient par leur partie intérieure , le sol du percement se relèverait, et les maçonneries finiraient par se désunir et par s'écrouler. On est obligé , pour prévenir ces mouvements , de former une maçonnerie ceintrée qui puisse résister de tous les côtés à la poussée du rocher ou des terres , a peu près comme le ferait un tonneau vide à la poussée de l'eau dans laquelle il serait immergé; c'est ce qui a fait donner par les Anglais à ces perccmenls le nom de tunnel.
Il faut , pour le ceintrage de ces parties, étudier une forme qui se prèle le mieux qu'il est possible à résister à la poussée du terrain , en même temps qu'elle permet d'établir commodément la voie. La voûte de Terre-Noire est formée de 3 portions d'arc de cercle TY (pl. 5, lig. 24) de 5 mètres de rayon , YZ de l ro ,50 et TU de 2 mètres ; les deux angles T , U sont formés par un rang de dés ou pierres taillées suivant la coupe qui répond à la réunion des deux courbes dont le rayon est respectivement XT , VT. L'écoulement de l'eau a lieu entre la courbe TU et la corde TU formée par les traverses sur lesquelles sont établis les rails , et qui est ellemême fortement buttée contre les dés T , U qui servent à maintenir l'écartement des parois du percement.
Gomme on est presque toujours pressé de temps pour l'achèvement des percements , il y a avantage à donner les travaux à prix faits; mais seulement par petites parties , parce que les prévisions sont toujours trop incertaines pour qu'on puisse faire des adjudications en masse , et que l'on ne doit jamais s'exposer à laisser aux entrepreneurs de trop grandes chances de fortune ou de ruine. On devrait d'ailleurs s'attendre à ce que , dans le cas où les accidents ou les difficultés dépasseraient beaucoup les prévisions , ils chercheraient à compenser leurs pertes , soit en négligeant le travail , soit en
le faisant traîner , à dessein , en longueur , pour mettre la
compagnie dans la nécessité de résilier les marchés , ou de leur allouer des indemnités qui annuleraient pour la compagnie les avantages du forfait , et laisseraient peser sur elle toutes les chances défavorables du marché. J'ai appris par expérience qu'en France les lois se refusent à consommer dans un temps donné la ruine d'un homme qui , par des transactions onéreuses dont l'accomplissement doit avoir une longue durée , a eu le malheur de prendre des engagements qui semblent la rendre inévitable. Aussi n ai-jc pas voulu , en 1827 , adjuger pour 500,000 fr. à un entrepreneur trèssol vable de Saint-Etienne, le percement de Terre-Noire, qui a coûté 1,058,000 fr. de premier établissement , et plus tard 1,838,000 fr. de travaux accessoires, de redressement ou réparations ; le motif de mon refus était la crainte d'éprouver des retards , et d'être entraîné dans des procès qui auraient été plus nuisibles à la compagnie que ne pouvaient lui être avantageux les bénéfices incertains qu'elle aurait pu trouver dans l'exécution de ce marché.
Il y a aussi un grave inconvénient à faire exécuter les travaux à prix faits. La difficulté de la surveillance permet aux ouvriers auxquelles ils sont confiés de tromper , sans beaucoup de peine , les surveillants et les agents. J'en ai même vu, lorsqu'ils ne pouvaient réussir à déjouer leur vigilance, employer contre eux la menace , ou bien pendant qu'ils montaient ou descendaient pour faire leur visite , laisser tomber du haut des puits des blocs de pierres , afin de leur faire comprendre que , sous prétexte d'un accident , rien n'était plus aisé que d'exercer impunément contre eux une terrible vengeance , s'ils ne cessaient de s'acquitter consciencieusement de cette périlleuse partie de leurs fonctions.
Voici le prix de quelques travaux exécutés en percement au chemin de fer de Saint-Etienne :
L'enlèvement d'un mètre cube de roches dans les poutlingues durs, se soutenant sans être voûtés , a coûté. 7 r 50*
Dans les granits ou dans les schistes mêlés de bancs de quartz , 8fr.50c. à 9 fiO
Le cerveau de la voûte , ayant 3 mètres de largeur sur deux mètres de hauteur , adjugé séparément du Strauss ou de la reprise 13 »
Le strauss 6 »
Le grès hooiller, très-dur et très-solide 13 su
La différence de prix en Ire le roelier dur, le rocher tendre , et même les terrains mouvants , comme les sables du percement de Lyon , n'est pas très-considérable , parce que les accidents courants , et les boiseries qu'il^faut mettre à profusion pour soutenir les mauvais terrains , sont à peu près compensés par la difficulté d'extraction des roches dures et compactes , et par les dépenses qu'entraînent la détérioration et l'entretien des outils.
On emploie aussi , dans les percements, une grande quantité de poudre , par la nécessite où Ton se trouve de faire des coups de mines peu profonds et très—répétés. Dans les roches dures , cette quantité s élève jusqu'à 0 kil -,80 par mètre cube.
Au reste , et tout compensé , on voit que , lorsqu'il n'y a pas d'accident grave , le mètre courant de percement ne revient pas fort cher. On peut estimer que , lorsqu'ils ne sont destinés à recevoir qu'une seule voie , ce qui exige des galeries de 3 m ,30 c de largeur et de 5 mètres de hauteur , et en les exécutant au moyen de puits de 40 à 100 mètres de profondeur , il en coûterait à peu près :
Pour extraction des roches , y compris les emplacements des
voûtes 290
Revêtement en maçonnerie 120
Bois, selon la diihculté du travail, en moyenne, sans .
y comprendre les grands accidents 40
Service intérieur , enlèvement et transport des déblais . . 60
Puits 60
Pierre de taille 40
Il est impossible de rien statuer sur les grands accidents. A Rive-de-Giers , sur 1,000 mètres d'étendue, ils ne se sont élevés que de 30 à 40,000 fr. , et à Terre-Noire , sur 1,500 mètres , de 2 à 300,000 fr.
V. I)c la direction dans les percements
Je n'ai pu indiquer , lorsque j'ai parlé du tracé de la ligne , les moyens qui me paraissent les plus simples et les plus propres à éviter les erreurs de direction , lorsque l'on ouvre des percements. Avant d'aborder cette question , il était nécessaire de faire connaître la disposition des puits et
des galeries dans l'intérieur desquels on doit exécuter ces opérations.
Les personnes peu versées dans la connaissance des questions de géodésie, sont généralement disposées à regarder comme chose difficile de transporter des directions de la surface à une grande profondeur dans l'intérieur de la terre , et de commencer , sur un grand nombre de points à la fois, des travaux marchant h la rencontre les uns des autres , et dont la coïncidence doit être parfaite. Mais ceux qui ont l'habitude des travaux souterrains , ne voient de différence entre le tracé d'une ligne intérieure et celui d'une ligne au jour , que dans l'emploi d'un peu plus ou d'un peu moins de temps. Cependant, comme les fautes de direction sont bien plus difficiles et plus coûteuses à réparer dans les percements, et qu'il est impossible quelles échappent à l'œil le moins exercé, surtout quand ils sont en ligne droite, tandis qu'on peut très-bien faire disparaître , aussitôt qu'on les aperçoit , les légères erreurs qu'on pourrait commettre en traçant des lignes à l'extérieur , il est prudent et convenable de confier cette partie du tracé à des employés soigneux et expérimentés en tout ce qui concerne la conduite des travaux souterrains.
Le tracé des percements doit être établi sur la surface , avec plus de soins même que celui du reste de la ligne. On place des repères de distance en distance , dans des positions bien fixes et à l'abri de toute variation. Si l'on craint que le terrain ne vienne à faire quelque mouvement par l'effet d'excavations souterraines dépendantes de travaux de mine , ou par toute autre cause , il faut faire et refaire souvent toutes les opérations par lesquelles on peut arriver à les reconnaître aussitôt.
Lorsque la direction est bien arrêtée à l'extérieur , on la transporte , par les puits , à l'intérieur , au moyen des fils à plomb , et l'on recommence dans la g ilerie une opération analogue à celle qui a été exécutée au jour. Il est bon pour cela de se servir de fils métalliques , parce qu'ils peuvent sup-
Sorter , sous un plus petit diamètre , des poids plus consi— érables ; ou les choisit ordinairement en cuivre pour éviter l'oxydation et l'influence du magnétisme terrestre. On les enroule sur un petit tourniquet , arrêté sur une pièce de bois établie solidement au-dessus de l'aplomb du puits , dans uu point d'où il soit facile de prendre un alignement éloigné.
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On accroche à l'extrémité de ces fils , des poids en plomb de 1 ou 2 kilogrammes , équivalant au tiers ou au quart de ce que peut supporter le fil ; et après s'être assuré , à la vue , que les deux fils sont bien exactement dans la direction de la ligne ou de la tangente de la courbe sur laquelle doit être tracé le percement , on déroule les tourniquets , et on fait immerger les plombs dans des seaux en bois remplis d'eau.
Si le puits est percé sur le sommet de la voûte et dans Taxe du percement , on donne directement les directions à l'intérieur par le moyen de lampes dont la mèche est petite et bien ronde , et Ton place dans les parties du cerveau de la voûte les plus saines , des crochets en fer auxquels on suspend des aplombs qui guident les mineurs pour conserver leur direction.
Lorsque le puits est latéral au percement , l'opération se complique par la nécessité de changer deux fois la direction dans l'intérieur de la galerie. Pour éviter cette double opération , un de mes employés fort intelligent avait imaginé de former un cadre en bois ABC1) (pl. 5 , fig. 24) , solidement établi et de manière à ce qu'il fût possible, au moyen de petites entailles pratiquées dans des pièces de cuivre , de repérer exactement les points A et G avec les fils à plomb. Ce cadre était en outre assez grand pour que l'on pût placer en D et 15 des pointes très-fines qui permissent de prendre la direction BX. du percement à l'extérieur , avec toute la précision désirable. Après s'être bien assuré de la justesse de l'appareil , on le descend par le puits avec précaution , et , le plaçant dans la galerie EFGH , dans la même situation où il se trouvait au jour, eu égard à la position des fils , on retrouve immédiatement , au moyen des points BD , la direction DX.
On peut , dans des puits de 2 m ,30 de diamètre, employer des cadres de l m ,50 de largeur , sur G à 8 mètres de longueur. Comme il y a certitude que l'erreur que Ion peut taire , en plaçant les points A,C contre les fils , ne s'élèvera pas à un demi-millimètre , elle répondra à trois millièmes de la longueur sur laquelle on opère , soit O m ,033 sur 100 mètres, quantité insensible et comprise dans la limite des erreurs auxquelles on est exposé dans toute opération où Ton n'emploie pas des instruments munis de lunettes.
On place les plombs dans de l'eau pour qu'ils parviennent plus vite à l'état de repos absolu , en transmettant à ce lluidc tout le mouvement qu'on leur communique en les mcUan
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en place , et pour les soustraire aux influences des courants d'air qui , sur d'aussi grandes longueurs , déterminent toujours un balancement très-prononcé. Il est bon , même pour rendre l'immobilité plus complète , d'intercepter momentanément les communications entre les galeries, lorsque les travaux sont assez avancés pour que l'on puisse faire le service par plusieurs puits à la fois.
J'insiste sur la nécessité de vérifier souvent ces opérations, quelques précautions que l'on ait prises pour en assurer la stabilité; car j'ai remarqué qu'il se manifestait quelquefois dans le fil à plomb plongé dans l'eau, une variation sensible, due probablement à un effet d'électricité dont il ne nous a pas été possible de nous rendre compte. On peut , au reste , les vérilicr , el même jusqu'à un certain point les faire entièrement , a l'aide de la boussole de mineur, en prenant la moyenne d'un grand nombre d'observations. Mais ce précédé ne m'a jamais paru susceptible de donner un résultat aussi exact qu'une opération graphique , et nous ne l'avons jamais employé que comme moyen de vérification.
VI. Des maçonneries
Les maçonneries que nécessite l'établissement d'un chemin de fer sont presque toujours, comme je l'ai déjà dit, exposées à être chargées de remblais avant qu'elles aient pris assez de consistance pour résister à la poussée des terres. Il convient doncd 'étudier avec soin les dispositions les plus favorables, pour éviter qu'elles ne soient dégradées avant que la consolidation des mortiers ne leur ait donné toute la puksance dont elles ont besoin.
Comme l'ouverture des chemins de fer entraîne ordinairement à de grands déblais en rocher , il est quelquefois avantageux , surtout si la chaux revient à un prix élevé , de construire à pierres sèches les maçonneries qui en sont susceptibles. Les constructions faites de cette manière ont l'avantage d'offrir immédiatement toute la résistance que réclame l'usage auquel on les destine. Mais aussi , elles ne gagnent rien avec le temps. Il faut donc les exécuter avec beaucoup de soin , et y employer une grande profusion de matériaux , afin de les mettre en état de supporter les événements qui pourraient survenir plus tard. On ne devra , dès lors , les adopter que lorsqu'on pourra disposer d'une grande
quanti lé de pierres d'un fort échantillon , et d'une cristallisation telle qu'elles soient peu exposées à glisser les unes sur jes autres. Lespérés ou glacis inclinés à 45 degrés sur le bord des fleuves et même des rivières rapides r résistent très-bien aux crues et réussissent parfaitement à garantir les chaussées des atteintes de l'eau. Comme on peut , sur les points qui ne présentent pas un danger prochain , commencer par exécuter les remblais en laissant leur pied dégarni , et s'en servir pour établir des voies provisoires , on en profite pour transporter les matériaux destinés à protéger la chaussée qui a servi à les amener, ce qui présente dans le travail une grande économie. On donne à ces pérés de 0 m ,50 à 0 m ,70 d'épaisseur, suivant la dimension des pierres; le prix de la façon varie de 0 f ,50 à l f ,00 par mèlre carré. Il est essentiel de bien veiller à ce que les ouvriers placent toujours les pierres dans le sens de leur longueur; il faut aussi que les joints soient toujours dirigés normalement à la face du péré, ou autrement inclinés de 45° à l'horizon. Certaines roches, et principalement les schistes , se trouvent souvent taillées naturellement en parallélipipèdes , dont une face présente un angle de 45° et la face alternante un angle de 135°; les ouvriers sont d'autant plus disposés à profiter de cet accident de cristallisation, pour placer horizontalement la face principale de la pierre, que l'autre face se trouve alors naturellement dans le sens de l'inclinaison du péré. Les schistes se décomposent quelquefois à l'air , et sont presque toujours enduits d'une couche argileuse, qui , faisant l'office d'une espèce d'enduit savonneux, tend à les faire glisser les uns sur les autres, ce qui s'oppose à la solidité des pérés , et les rend généralement peu propres à faire de la bonne maçonnerie.
Les moellons de granit présentent des angles fréquents et des faces abruptes, qui leur permettent de bien se lier entre eux ; ils offrent donc pour ces travaux plus de garantie de solidité. D'ailleurs cette roche étant ordinairement très-disposée h se laisser refendre et tailler suivant les angles de sa cristallisation , et à partir , sous le marteau , en éclats coupés à angles droits , on peut, en l'employant, donner aux maçonneries beaucoup de solidité et de régularité. Lorsque les pérés sont appuyés sur le roc, il convient de commencer à faire quelques assises avec du mortier; dans le cas contraire , on y supplée par des enrochements auxquels on donna la dimension indiquée par le régime de la rivière.
Quand les conditions du tracé conduisent la ligne sur des points éloignés des habitations et privés des communications qui seraient nécessaires pour y amener des matériaux , il en résulte de grandes variations dans le prix des maçonneries. Sur le chemin de fer de Saint-Etienne le prix a varié entre 6 fr. et 14 fr. le mètre cube , suivant la difficulté des abords et la possibilité d'employer les pierres provenant du déblai des tranchées. Il est donc prudent , lorsque Ton n'est pas parfaitement fixé sur le détail de toutes ces conditions , et que l'on veut faire cependant un aperçu des dépenses dans lesquelles on sera entraîné , de les évaluer à un prix supérieur à ce qu'elles coûtent dans les mêmes lieux et dans des circonstances ordinaires , parce que les différences de prix ne peuvent être qu'au désavantage de l'estime , vu l'isolement des lieux où l'on est ordinairement obligé d'ouvrir des ateliers.
Lorsque les maçonneries doivent être chargées fraîches , il est bon de leur donner plus d'épaisseur que si l'on avait le temps de leur laisser prendre consistance. La chaux hydraulique est alors très-précieuse à cause de la promptitude avec laquelle se durcissent les mortiers dans la composition desquels on la fait entrer ; aussi ne doil-on pas hésister à la préférer aux chaux grasses, même avec une grande différence de prix , surtout dans les maçonneries destinées aux revêtements des percements ; elle y est même tout à fait indispensable pour peu que l'on ait quelque crainte sur la solidité des roches. Toutes ces précautions, ainsi que celle de ménager aux eaux de nombreux et faciles écoulements par des gouttières à travers les murs, doivent surtout être observées à l'entrée de l'hiver , et dans la saison où l'on attend l'arrivée prochaine des pluies.
On se trouve souvent forcé, soit pour soutenir les terres qui chargent les murs en aile des ponts, soit pour se tenir à une distance voulue de certains points , d'élever des murs à une certaine hauteur , et de les charger de remblai dont le pied vient se profiler avec leur arête supérieure. La pression exercée , dans ce cas , par les terres contre les murs pour les renverser , est toujours supérieure aux résultats donnés par le calcul ; toutes les fois que cette circonstance s'est présentée , j'ai éprouvé des poussées qui ont fait perdre le talus des murs , cl ont fini même quelquefois par les renverser.
Ces accidents, que j'ai éprouvés un grand nombre de fois d'une manière plus ou moins grave, me forcèrent À la tin , quand ce cas se présentait , de placer des tirants en fer de 4 centimètres carrés , boulonnés à de fortes pièces de bois profondément engagées dans le remblai , et dont le bout dépassait le parement du mur de quelques décimètres. On faisait entrer de forts plateaux dans les bouts de barre, et l'on serrait le tout avec de bons éerous. Ce moyen ma toujours très-bien réussi , et n'entraîne pas h une grande dépense. Il suflit qu'il puisse s'opposer au premier mouvement des maçonneries , parce que le temps permet au remblai de s'asseoir, et aux mortiers de se durcir , en sorte que les travaux conserveraient plus lard leur stabilité , lors même que le fer , venant à être détruit par l'oxydation , ne serait plus capable d'exercer aucun effort pour maintenir les murs en place.
Quand on craint que les maçonneries ne fassent quelque mouvement qui pourrait leur faire perdre leur aplomb ou leur direction primitive , il est prudeut de leur donner un talus un peu considérable. Ceux qui ont fait exécuter beaucoup de travaux d'art s'effraient peu de ces mouvements ; ils savent que lorsqu'ils sont restreints dans certaines limites, ils n'influent pas ou presque pas sur la solidité et îa stabilité de l'édifice. Ces déformations sont, la plupart du temps, faciles à faire disparaître; on les rétablit lorsque les maçonneries ont fini de s'asseoir et de faire leur effet, et ces reprises ont plutôt pour but d'effacer des irrégularités désagréables à l'œil , et de satisfaire l'ingénieur et l'entrepreneur, que de rendre aux travaux un degréde stabilité que ces légers mouvements ne leur avaient pas fait perdre.
L'économie est ordinairement un des buts principaux de toute entreprise particulière , et il est bien rare que l'on ne soit pas limité pour les dépenses. Si l'on excepte donc quelques cas très-rares où l'on a reconnu la nécessité de déployer un luxe bien entendu, l'ingénieur doit se faire une loi d'éviter de mettre dans ses travaux une recherche qui en augmenterait la dépense. Il doit prendre pour devise et pour règle, ces deux mots : solidité et économie; se faire remarquer par la hardiesse des conceptions , par la pureté des formes, par la grâce des dispositions, par l'élégance des masses , et non par la richesse des détails et par le luxe des ornements. Cet appareil prétentieux qni serait nécessaire pour foire ressortir le talent d'un architecte, n'aboutirait ici
qu'à faire , dans l'esprit des hommes qui raisonnent , la réputation des tailleurs de pierres ou des maçons.
La détermination du degré de solidité qu'il convient de donner aux constructions , et les précautions à prendre pour les mettre à l'abri des accidents , demandent une perspicacité ' d'esprit qui est aussi difficile à acquérir qu'elle est généralement peu susceptible d'être appréciée. Elle exige la prise en considération du calcul des probabilités , combiné avec celui des annuités , deux ordres d'idées encore trop peu répandues pour espérer que lo public y aura beaucoup d'égard pour asseoir son jugement. Mais il est évident que s'il fallait , par exemple , dépenser une somme double sur l'étendue entière d'une ligne , pour donner à tous les ouvrages d'art une solidité qui dût les mettre à l'abri d'un événement susceptible , dans l'ordre des probabilités , de se reproduire tous les cinquante ans , et dont les conséquences , outre la destruction des travaux , pourraient entraîner à une perte égale à ce qu'ils avaient coûté primitivement, il vaudrait mieux courir l'éventualité des chances que d'enfouir un excédant de capital dont l'intérêt serait supérieur au rachat du sinistre probable.
Pour éclaircir ceci , supposons que la dépense primitive, calculée en suivant la marche ordinaire des choses , s'élève à un million , et que Ton présume que pour se soustraire à tout dommage il en faudrait dépenser deux. La reconstruction des travaux et la perte du dérangement occasionné par l'avarie s'élèveront alors à deux millions. S'il y a présomption que l'on sera entraîné à cette dépense tous les cinquante ans , il est évident qu'arrivé a ce terme on aura pour y faire face la somme de un million, dont on aura évité l'emploi, augmentée de l'intérêt cumulé pendant cinquante ans, ce qui représentera un total de 7,106,500 fr. , comme on peut s'en assurer en faisant usage des logarithmes.
Je me bornerai pour les travaux d'art à ces considérations générales , et ne m'arrêterai pas ici à rappeler tous les détails qui rentrent dans le domaine des constructions ordinaires. Car je dois supposer que ceux à qui mon travail pourra être utile pour diriger comme ingénieurs ou comme grands entrepreneurs des travaux considérables, ne sont point étrangers à l'ait des constructions, et qu'ils ont eu d'assez fréquentes occasions d'observer les divers moyens employés par les ingénieurs pour l'exécution des chemins de fer et le détail de leur mouvement , pour en faire l'application à leurs calculs de prévision. 27
VU. De la voie.
Tous les essais et toutes les recherches qui ont eu pour but d établir la voie des chemins de fer d'une manière assez solide pour résister au grand mouvement auquel il sont destinés, sont restés jusqu'ici sans beaucoup de succès, et la multitude des dispositions que ces divers essais on fait éclore , n ont guère appris autre chose , sinon que par leur peu de durée, elles ne sont pas de nature à satisfaire à ce qu'on en attendait.
On doit attribuer ce manque de stabilité et cette détérioration prompte de la voie et surtout des rails, au manque de cohésion du fer qu'on y emploie, au défaut d'élasticité du système sur lequel repose la voie , et à la difficulté de pouvoir procurer à tout son ensemble une stabilité que ne comporte point la nature des matériaux dont on a fait usage jusqu'ici.
Les hommes de l'art chargés de l'entretien des lignes de chemin de fer en activité, frappés des frais énormes qu'ils étaient obligés de faire pour les maintenir en état, se sont toujours imaginé que cette prompte détérioration était due à la dimension et à la manière dont étaient disposés les matériaux ; ils ont cru qu'en changeant le système d'assemblage , le poids et la forme des rails, des dés, des chairs, on parviendrait à réduire les frais d'entretien de la ligne dans des limites qui ne chargeraient pas trop les frais (le transport. Mais il est évident que tant que les compagnies n'auront pour garant de la bonté des nouveaux systèmes que la bonne opinion qu'en conçoivent leurs auteurs , elles devront regarder toutes les réformes et tous les changements dans lesquels elles se seront laissé entraîner , comme des pertes susceptibles de pouvoir se renouveler indéfiniment , et , à ce titre , de charger les frais de transport sans augmenter d'aucune manière le capital.
Lorsqu'on 1825 j'allai visiter le chemin de fer de Darlington à Stokton , tous les ingénieurs civils anglais étaient dans l'opinion que les rails en fer forgé, dont l'invention récente venait de recevoir sa première application sur ce rail— way, dureraient au moins 15 ans. A en juger par le peu d'altération qu'ils avaient subi depuis la mise en activité, on pouvait, en effet, conjecturer que si leur détérioration était
pour l'avenir proportionnelle à ce qu'elle avait été par le passé , leur durée devait même dépasser cette limite.
Cependant quelques années après la livraison du chemin de fer de Saint-Éliennc, je commençai à m'apercevoir qu'outre la détérioration imperceptible qui se manifestait sur le plat et sur les rebords intérieurs des rails , ils éprouvaient une autre espèce d'altération qui attaquait leur organisation intérieure. Les parties du fer semblaient perdre la faculté d'adhérer les unes aux autres, et se séparaient en filets parallèles à la longueur du rail , ce qui lui donnait l'aspect d'une réunion de filaments de chanvre.
Ignorant quelles étaient les qualités que devait avoir le fer pour constituer des rails qui pussent avoir la durée que l'on devait raisonnablement en espérer , je crus avec MM. Théoardct Arago, appelés l'un par la compagnie , l'autre par M. Wilson chargé de la fourniture de nos rails, qu'il suffirait que ces rails résistassent sans se briser à la chute d'un corps tombant d'une certaine hauteur. Nous regardions , en effet , comme la plus grande fatigue à laquelle ils fussent exposés , l'effort que produirait la chute d'un wagon ou d'une machine dont l'essieu se serait cassé ; nous nous bornions donc à les^oumcttrc à une épreuve qui les plaçât dans une circonstance pareille.
Il fut en conséquence arrêté que les rails seraient soumis à cette épreuve , engagés dans deux entailles de fonte distantes l'une de l'autre de 1 yard (0 m ,904) , c'est-à-dire assemblés et retenus exactement de la môme manière qu'ils le sont par le moyen des chairs du chemin de fer , et que , sur la portion du rail ainsi soutenue , on laisserait tomber de 0 m , 60 de hauteur , un poids de 2,253 kil.
Les rails résistèrent parfaitement à ce choc ; il en résulta seulement une flexion permanente de 0 m , 11 , et quelques légères gerçures à leur partie inférieure. Il fut alors convenu que la compagnie aurait droit de répéter cet essai aussi souvent qu'elle le jugerait convenable , ce qui fut exécuté. Le nombre de rails qui se brisèrent fut dans le principe peu considérable. On employait alors au Creuzot beaucoup de fonte de Bourgogne ; le fer était corroyé et passé deux fois au laminoir avant de recevoir la dernière façon , et M. E. Biot , notre associé , chargé du soin de surveiller la confection des rails , le regardait alors comme ayant toutes les qualités désirables pour les constituer bons. Quand les rails avaient fléchi , on pouvait les redresser au marteau dans tous les sens ,
sans qu'il s'ensuivît jamais aucune rupture. Je regardais mémo cette opération comme avantageuse, en ce qu elle de venait pour le rail uneespèce d ecrouissage qui lui donnaitjplus de rigidité.
Cependant, sur la fin de la livraison , quelques indices commencèrent à me faire craindre que le fer ne fût trop doux et trop pailleux. M. Philippe Taylor , que je consultai à ce sujet, me confirma dans celte opinion , et la compagnie du Creuzot fut autorisée par nous, sous une légère réduction de prix, à supprimer un des corroyages, et à faire entrer les fontes du Creuzot dans une plus forte proportion dans le mélange destiné à la fabrication des rails.
Ces nouveaux rails étaient plus cassants que les autres ; ils résistaient rarement aux essais ; plusieurs se brisèrent lorsqu'on les dressa à l'enclume; mais nous crûmes remarquer que leur détérioration était un peu moins prompte. Leur poids ne s'élevait qu'à 13 kiL , 50 par mètre courant, et ils avaient exactement la mémo dimension que ceux employés au chemin de fer de Darlinglon. lin 1834, lorsque je retournai en Angleterre visiter de nouveau ce railwày , sur lequel il existait alors, depuis huit ans, un fort mouvement analogue à celui du chemin de fer de Saiut-Klienne , je trouvai que le plus grand nombre des rails qui étaient hors de service avaient péri par suite d'une détérioration absolument semblable à celle qui avait entraîné la destruction de ceux du chemin de fer de Saint-Ltienne.
Une si grande coïncidence me fit juger que l'usance des rails était indépendante de la manière dont le fer était travaillé , mais bien inhérente à d'autres causes qu'il fallait se hâter de découvrir. L'idée la plus simple , et qui se présentait la première à l'esprit , pour remédier au mal , était d'augmenter la dimension des barres ou d'en changer la formé ; mais ces expériences, qui ont été faites aux chemins de Manchester 'et de Saint-Klienne, n'ont pas produit les résultats auxquels on s'attendait. Depuis lors, M. Stephenson a pensé que ce n'était pas la force, mais bien l'élasticité qui manquait au système des rails , et que loin de guérir le mal , on ne faisait que l'aggraver en augmentant la dimension des dés et le poids des rails. La question était donc d'obtenir que le système opposât moins de rigidité aux secousses répétées qu'il éprouve au passage des convois ; or , en augmentant la masse du système, on arrivait à un résultat diamétralement opposé et qui se rapprochait de celui que Ton obtient en
augmentant le poids d'une enclume pour y forger plus facilement. La justesse de ce raisonnement paraît avoir été confirmée par l'essai que l'on a feil au chemin de fer d'Anvers a Bruxelles, et qui consistait à établir entièrement la voie sur des traverses en bois. Les rails, dont la section est à peu près la même que celle adoptée dans le principe de l'établissement du chemin de Manchester, et qui pèsent 18 kil. le métro courant , ou un tiers seulementde plus que ceux des chemins de Darlington et de Saint-Étienne , ont aussi bien résisté que les rails pesant 22 kil. que l'on a employés sur plusieurs chemins de fer \
Si , comme tout porte à le croire , l'expérience confirme que le grand principe de mécanique d'éviter la perte des forces vives doit être, plus que partout ailleurs, étendu au système de la voie des chemins de fer , on possédera une des données les plus précieuses pour y rattacher avec sécurité les innovations et les perfectionnements futurs. On a reconnu depuis longtemps que pour économiser la force et éviter les secousses , il y a de grands avantages à employer des corps élastiques, et l'on a fait déjà aux machines locomotives et aux wagons d'heureuses applications de ce moyen de ménager la voie en les suspendant sur des ressorts. Il s;;mblo donc naturel qu'avant de tenter d'autres méthodes , on épuise d'abord les combinaisons de celles qui , dans l'étal actuel do l'art , offrent les plus grandes chances de réussite.
Je m'aperçus , presque dès l'origine de la mise en ac^ tivité du chemin de fer de Saint-Klienne, que le roulage sur les traverses en bois était bien plus doux, moins bruyant, moins fatiguant pour les voyageurs que sur les dés en pierre ; et que les rails paraissaient Vy détériorer moins vite. Je remarquai aussi que dans les percements où les dés en pierre portaient sur le roc, la déformation de la voie fut si prompte , et les rails sitôt hors de service , que l'on fut obligé de relever les dés afin de pratiquer au-dessous une excavation assez profonde pour y placer une couche de quelques centimètres d'éclats de pierre.
A Selby , en a tenté un autre moyen ; c'était de placer des morceaux de feutre entre les chairs et les dés *.
1 Voyez. V Exposé général pour le tracé des chemins d? fer , pr»r M. Vallée , ingénieur en chef, directeur de? ponts et chaussées. Paris, 1837, p. 167.
2 Voyez Leçons sur les chemins de fer , parMinard. Paris, 1838 , page 15
On peut espérer qu'il résultera de tous ces efforts de notables améliorations dans le système de la voie; mais on ne devra pas perdre de vue qu'il ne faut pas donner aux. rails des dimensions plus considérables que celles qui leur sont nécessaires pour résister au mouvement auquel ils seront habituellement exposés. Ce serait un mauvais calcul de vouloir mettre leur force en rapport avec des accidents, possibles il est vrai , mais dont la probabilité ne peut être assez grande pour qu'on la rachète par un tel surcroît de dépense.
On sait que le fer et les corps en général , lorsqu'ils sont chargés dans le sens de leur longueur et soutenus à leur extrémité, résistent en raison de leur largeur multipliée par le carré de leur hauteur et divisée par leur longueur. Ceci s'explique facilement en faisant attention qu'un poids P , placé sur une barre de fer , exerce sur elle un effort qui tend a la foire rompre en Ry au point où elle est soutenue par un support Ry. Or , on peut substituer par la pensée , à la barre de fer, un levier coudé inflexible Ryx, attaché à la section de la barre Ry par une rangée de clous a ,b , c, d t c, espacés les uns des autres de 1 millimètre par exemple, et transporter aussi par la pensée le poids P en x.
On voit alors, en effet, que l'effort du poids x pour arracher les clous a t b f c,d sera proportionnel aux dislances
ya+ l +CtC ; c l comme les quantités ya,yb, etc. , croissent
en progression arithmétique , leur somme sera exprimée par la surface d'un triangle. En nommant y ses côtés, x la longueur Xy,c la cohésion du fer par millimètre carré, on aura pour l'expression de la résistance d'une tranche verticale de fer d'un millimètre de largeur , de y de hauteur
et x de longueur , -^r » c étant une constante relative à la
nature du corps , qui devra ôtre déterminée par l'expérience.
Quelques physiciens 1 calculent que pour le fer forgé , la quantité c est égale aux de la résistance de ce métal, lorsqu'il est tiré de long ou perpendiculairement à la direction de ses libres ; en multipliant l'expression ci-dessus par ce nombre et par la largeur de la poutre que nous nommerons z , l'expression de sa résistance deviendra
1 lièsumè des Leçons de viccuiùptc de M. Navier , y. 70 , 7 1.
L'expérience m'a amené à charger le fer de 4 à 6 k il. par millimètre carré toutes les fois qu'il était employé à soutenir un effort continu sans être exposé à des chocs ou à d'autres circonstances, qui dans des limites plus ou moins étendues, missent souvent sa résistance à l'épreuve.
En partant de celte donnée et en calculant sur des rails établis sur des chairs espacés de 0,90 , ayant les dimensions de ceux du chemin de fer de Sain t-É tienne, cest-à-d ire une hauteur moyenne de 0 m ,072 , et une épaisseur moyenne de 0 m ,025 , la valeur de R étant égale à 5 kil. , F , ou la force de ces rails , serait exprimée par :
C'est à peu près le poids qui charge chacune des roues d'un wagon.
Pour résoudre le problème d'obtenir une voie solide» , peu susceptible de détérioration , et dont le prix serait restreint dans des limites qui ne fussent pas trop élevées, il faudrait trouver le moyen de combiner une nature de rails forts , élastiques, légers , et dont les soutiens seraient très-rapprochés les uns des autres, et établis sur des corps pourvus au plus haut degré possible de toutes les conditions d élasticité^ Sans vouloir attacher trop de valeur à une idée que je n'ai pu corroborer encore d'aucune expérience , je crois qu'il ne serait pas sans utilité de faire un essai de quelques années , pour constater les résultats que Ton pourrait obtenir en substituant l'acier fondu au fer forgé pour la confection des rails. Je n'ignore pas que le prix élevé de cette matière i est une barrière insurmontable à son application actuelle aux chemins de fer; mais qui peut prévoir les miracles que réalisera un jour l'industrie? Les emplois de l'acier fondu ne sont pas assez étendus pour espérer que l'industrie, par des tentatives hardies et de grandes dépenses, cherchera les moyens de pouvoir le livrer au commerce à un prix de beaucoup inférieur à ce qu'il coûte aujourd'hui. Mais s'il était constaté qu'il satisfait pleinement à toutes les conditions ,
1 L'acier fondu se vend de 1,200 a 1,500 fr. le tonneau.
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celle du prix exceptée, désirables pour le service deschemins de fer , ne serait-il pas possible que cet immense débouché qui lui serait offert , et les chances de bénéfices qui en seraient la conséquence , appelant sur ce point l'attention des hommes entreprenants , amenassent bientôt quelque découverte qui ajouterait un élément nouveau à ceux dont dispose l'industrie ?
Si Ion se décidait à faire cet essai , on pourrait établir un rang de traverses , sur lesquelles on poserait des longuerincs, en mettant dans l'intcnallc un morceau de cuir, un feutre goudronné ou enduit d'une dissolution élastique incorruptible , ayant pour base le caoutchouc , ou tout autre substance analogue ; on placerait sur ces longuerines des chairs en fonte de fer , encastrés dans le bois , sur lequel ils porteraient par l'intermédiaire du même moyen , et assez élevés pour permettre à tout le système de boiserie d'être toujours et continuellement recouvert par le terrain.
La distance de ces chairs serait calculée de manière à ce que le poids que les rail s auraient à soutenir ne dépassât pas ce que peut supporter l'acier fondu ; ils seraient par conséquent d'autant plus rapprochés , que les rails seraient plus faibles. Je ne doute pas que si un pareil essai réussissait , l'industrie ne trouvât les moyens de produire de l'acier fondu à des prix alx>rdables pour une si énorme consommation.
VIII. Des supports des cliaiis
Les dés en pierre ont l'inconvénient de former une masse qui exclut toute élasticité , inconvénient qui s'aggrave à mesure qu'on augmente davantage leurs dimensions. Le moindre défaut de position tend à déterminer un éloignement ou un rapprochement des rails entre eux , à resserrer ou à élargir la voie , et à donner aux rails une inclinaison très-funeste à leur durée ; car les roues des machines et des wagons portant alors sur leurs angles , les détériorent et les détruisent plus promptement. Pour prévenir autant que possible ces effets, il convient d'employer des dés dont l'assiette, eu égard à la hauteur , offre une grande surface , de placer la partie la plus longue du dé dans le sens de la largeur de la voie, et de poser le chair dans une partie encastrée et bien unie , aliu qu'il porte exactement par tous ses points.
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Il arrive souvent que les chairs ne sont pas bien attachés aux dés, parce que les trous n'ont pas été percés dans la direction ou les dimensions convenables. Il serait à sou ha i 1er que i on pût faire usage , pour creuser sur le dé la place du chair , et pour forer les deux trous de la pierre , d une machine dont la construction permit d'en effectuer le transport dans les divers lieux d'où or» extrait et où Ton façonne les dés. J'avais imaginé à Lyon , en 1827 , une machine extrêmement simple au moyen de laquelle j'avais fait faire quelques essais qui m'avaient parfaitement réussi , elle consistait en deux mèches d'acier fondu placées parallèlement l'une à l'autre dans un cadre , et pouvant avancer ou reculer dans le sens de leur longueur , au moyen d'un mécanisme particulier qui permettait d'exercer sur elles une pression soutenue et graduée. Ces mèches étaient mues circulairemcnt au moyen d'un petit manège , et il suffisait de présenter le dé quelques instants pour le percer avec autant d'exactitude quo
Mais un grand nombre de dés étaient livrés tout le long de la ligne ; on fut donc forcé de les recevoir percés à la main , parce qu'on ne pouvait pas obliger les fournisseurs à faire celte opération mécaniquement , et qu'il n'était pas possible, à cause de la dépense où l'on aurait été entraîné , de venir les faire percer dans l'atelier.
Les chevilles qui attachent les chairs aux dés doivent être en bois très-sec , bien de fil, et d'une dimension telle qu'elles éprouvent une assez grande compression lorsqu'on les enfonce dans les trous des chairs.
Lorsqu'on perce ces trous à la main , il existe toujours de grandes différences dans leurs diamètres, et les chevilles manquant aussi de régularité , les ouvriers , par négligence ou par ignorance , auraient pu ti ès-souvent arrêter les chairs avec des chevilles trop faibles; j'avais donc fait faire un emporte-pièce en acier fondu , sur l'ouverture duquel on plaçait par bout un morceau de bois de chêne refendu et bien de fil. Frappant alors dessus un grand coup de maillet , on obtenait des chevilles parfaitement cylindriques , au plus bas prix possible ; car l'instrument permettait de les faire avec une extrême promptitude , et d'en obtenir un grand nombre avant qu'il fût hors de service ; ce qui réduisait la façon presque à rien , le prix du millier , toute fourniture comprise ue s élevant qu'à 8 fr.
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On doit donner une attention toute particulière à ee que Jes dés reposent sur un terrain partout également résistant? Il est bien rare que sur une longueur de 5 mètres il n'exista pas quelque différence dans la fermeté du terrain sur lequel ils ont été établis, et les secousses occasionnées alors par le passage des convois faisant fléchir les parties moins résistantes , le rail , sur ce point, éprouve une fatigue quatre fois plus grande que dans les endroits où il est soutenu par deux supports consécutifs, puisque sur une longueur double il reçoit aussi deux fois plus de roues à la fois.
Cette considération m'a toujours fait regarder l'emploi des rails ondulés comme désavantageux et sans but ; parce qu'il est visible qu'en affaiblissant le point où ils portent sur les dés , lorsqu'un de ces dés fléchit, la- partie du rail qu'il supportait devient incapable de résister à aucune espèce d'effort. Et cependant le préjugé de l'avantage qu'il y avait à employer des rails ondulés était tel en 1827 , en Angleterre, qu'on les préférait, bien que la différence de prix avec les rails droits fût justement équivalente à toute l'économie de poids qui résultait de la nouvelle forme; en sorte que , longueur pour longueur , des rails égaux en section , dans toute leur étendue, à la plus grande section des rails ondulés , ne revenaient pas plus chers que ces derniers. C'est ce qu'il est farilcde vérifier en faisant le calcul des sections, et comparant ensuite les prix qui me furent établis à celle époque par des maisons de Londres : 13 liv. st. par tonneau pour les rails ondulés, et 11 liv. st. seulement pour les rails droits.
Les rails égaux dans toute leur longueur , outre l'avantage de mieux résister lorsqu'un dé vient à fléchir , offrent rncore celui de pouvoir être soutenus, dans les endroits où la fatigue est la plus grande, par autant de dés ou de traverses que l'on veut.
Il a été proposé quelquefois d'établir la voie sur de petits pilots enfoncés en terre , et destinés, soit à supporter les traverses sur lesquelles étaient fixés les chairs, soit à y établir directement les chairs. Ce moyen aurait l'inconvénient de présenter moins d'élasticité que les pièces de bois en travers. Je ne connais , au reste, à ce sujet, aucune expérience dont le résultat soit digne d'attention. •
Il est essentiel de donner à tous les rails exactement la même longueur , afin qu'en cas d'accident on puisse les remplacer par le premier venu. Cependant lorsque Ton emploie
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des traverses en bois, comme tous les joints doivent se trouver en face les uns des autres , ou en lace d'un des supports du rai! opposé, il convient d'avoir deux longueurs de rails , dont l'un dépasse l'autre dans le rapport de la différence de développement des deux branches de la courbe tracée sur le plus petit rayon dont la compagnie est autorisée a faire usage. Si ce rayon est de 500 moires et la voie de l m ,50, cette différence sera de 0,003, soit 0,015 sur des rails de 5 mètres de long ; lorsque les courbes ont un plus grand rayon , on intercale un nombre de rails longs proportionnels à la différence des développements, ce qui ne présente aucun inconvénient , tandis qu'il y on aurait beaucoup à avoir trop d<5 modèles de rails.
Il est essentiel aussi de laisser entre les extrémités des rails un petit intervalle , qui leur permette de ne jamais venir butter les uns contre les autres, dans les variations do longueur auxquelles ils peuvent se trouver exposés par suite des différences dans la température. Lorsque ce cas arrive, la ligne se déforme horriblement. S'il y a de suite deux ou troi* rails trop rapprochés, le frottement qu'il exercent contre les chevilles qui les serrent dans les chairs est suffisant pour empêcher les intervalles de s'égaliser , bien qu'il semble que ce mouvement dût être favorisé par les vibrations et le frémissement que le mouvement occasionne dans le système de la voie.
Le fer étant sujet à absorber beaucoup de chaleur lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil , il faut calculer qu'en été sa température peut atteindre près de 50 degrés; et comme ce métal se dilate de 0,0000126 par chaque degré du thermomètre centigrade , il s'ensuit que si l'on construit le chemin de fer par 10° il faudra laisser entre chaque rail de 5 mètres un intervalle de 40 x*5 X 0,0000126 » 0,00252.
Les rails sont sujets, quand ils ne sont pas bien assujettis aux chairs , à faire un mouvement et à marcher dans tel ou tel sens , suivant que les causes , assez nombreuses , qui influent pour produire cet effet, sont prépondérantes les unes sur les autres. Cette tendance devient surtout apparente lorsqu'à une basse température qui détermiue de grands intervalles entre les bouts des rails , il se joint une grande sécheresse qui diminue le volume des chevilles en bois qui assemblent les rails aux chairs. On pare à cet inconvénient de plusieurs manières ; sur les chemins anglais , on tuéua^v
à l'extrémité du rail, un bouton qui s engage dans une cavité du chair qui lui correspond ; au chemin de Saint-Etienne, j'ai essayé de percer les rails, en ayant du chair, d'un trou de 3 millimètres de diamètre , dans lequel on plaçait une cheville en fer, et aussi de former au milieu du chair un petit bourrelet ou boudin contre lequel vient s'engager une entaille correspondante qu'on a faite au rail, n Tous ces moyens ont du plus au moins rempli leur but. Bien qu'il ne résulte pas de bien graves inconvénients de cette marche des rails , vu que les effets en sont toujours bornés, il faut cependant y donner une certaine attention ; car s'il était porté trop loin , le bout du rail Gnirait par abandonner l'entaille du chair destinée à le recevoir , et les wagons ainsi que les machines pourraient sur ces points sortir delà voie.
La cause la plus fréquente de ce mouvement est due à la gravité , lorsque les rails sont placés sur des parties ayant une inclinaison un peu considérable ; surtout si l'on fait souvent usage des freins pour modérer la vitesse des wagons. Lorsque le mouvement d'un chemin de fer est bien plus considérable dans un sens que dans l'autre , les rails marchent sur les courbes dans le sens opposé à celui du petit glissement des roues , produit par la différence de développement des rails intérieurs et extérieurs; c'est-à-dire que ce glissement fait avancer le rail de la courbe extérieure dans le sens du grand mouvement , et reculer celui de la courbe intérieure.
Les machines locomotives tendent aussi à rejeter les rails en arrièreen contractant avec eux , par le frottement, une adhérence qui tend à compenser inégalement les effets d'allée et de retour , suivant la fatigue qu'éprouve la voie dans les deux cas.
Une autre cause, enfin , réside dans les petits chocs qui ont lieu au bout des rails lorsque leur flexion, au passage des convois , est trop grande , ou qu'un vice de fabrication , ou un accident quelconque a déterminé la formation de bourrelets contre lesquels viennent heurter les roues des machines ou des wagons.
Comme rien ne doit être négligé , il est prudent encore de veiller sur la forme, la position et la matière des coins qui servent à assembler les rails aux chairs. Il m'a toujours semblé que, pour plusieurs motifs , on devait les placer extérieurement à la voie. On voit eu effet que d'après la forme que l'on
a jusqu'ici donnée aux rails, il est moins à craindre , si le coin vient à manquer, que le convoi pousse le rail dans la direction BA (pl. 5, fig. 28), que dans la direction A B , parce que , dans le premier cas, le rail , venant appuyer en C , est encore retenu par son talon dans l'entaille D , tandis que dans le cas contraire , et si le mouvement avait lieu de A en B , rien n'empêcherait le rail de se dégager du chair, en venant occuper l'intervalle laissé libre par l'absence du coin. Une autre considération , c'est qu'il convient d'interposer un corps élastique entre le chair et le rail , et de soutenir ce dernier le plus près possible de la partie supérieure du rail. La voie devant être remblayée plus haut du côté de la banquette que dans l'intervalle des rails , les chevilles seront moins expo— sées à changer de dimension par suite des alternatives d'humidité et de dessication.
Les coins en bois bien sec , surtout si on les enduit de goudron , me paraissent préférables aux coins en fer dont on fait quelquefois usage; ces derniers ne serrent jamais contre les chairs et les rails que par quelques points , et pour peu que les cantonniers les frappent trop fort pour les enfoncer , ils en cassent un grand nombre.
On a remarqué que les rails établis bout à bout se constituent dans un état permanent d'électricité qui les garantit do l'oxidation ; en sorte que l'on n'a point à craindre cette cause d'altération. On peut s'assurer de la justesse de cette observation en plaçant au joint de chaque rail un peu de limaille de fer sur une feuille de papier, et en considérant l'arrangement des brins , qui se placent dans la direction de chacun des pôles de cette grande pile. Peut-être cet effet est-il rendu plus actif par le mouvement considérable qui a lieu sur les grandes lignes. C'est une question qui pourra cire éclaircie avec le temps.
Il existe , pour la durée des rails , de grandes différences , relatives en général , aux conditions particulières dans les-
2uelles ils se trouvent placés , sans qu'il soit toutefois possible c stipuler quelle sera cette durée, même dans des conditions données. J'avais calculé, lors de rétablissement du chemin de fer de Saint-Etienne, que le service de rails devait être de quinze ans; mais ils se sont détériorés bien plus rapidement , et ont été mis beaucoup plus tôt hors de service , en sorte que ctete partie de l'entretien a beaucoup dépassé mes prévisions. Le mouvemcnl , il est vrai , a été presque double de ce que
j'avais supposé 1 . Mais le plupart des rails ont été usés bien ayant la moitié de ce laps de temps.
11 faut calculer que la différence de prix entre les vieux rails et les neufs est de 150 frs. par tonneau. Or j'ai employé pour le chemin de fer de Saint-Etienne , sur une étendue de 56 kilomètres 3,000 tonneaux de rails du poids de 13 k,l 50 par mètre courant. En supposant qu'il faille, tous les ans, en renouveler un sixième , et qu'ils aient , en cet état, perdu un quart de leur poids , leur prix étant supposé de 350 frs. le tonneau , le moulant de la dépense annuelle pour le renouvellement , serait
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soit l r , 75 environ par mètre courant , ou à peu près la moitié de ce qu'il en coûte sur le chemin de Manchester.
Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, les turnhouts, changements ou bifurcations dévoie, etc. , exigent une attention plus spéciale et des précautions qui ne peuvent être le sujet d'aucune recommandation particulière. Tout ce que j'ai dit de la voie, en général , s'applique naturellement aussi à ces cas exceptionnels, et comme ils sont rares on peut toujours les étudier avec soin et y exercer une surveillance plus minutieuse.
* Voir le Compte rendu du chemin de fer, publié en 182CV, page 42.
DES WAGOXS.
I. De la forme de» wagons
La forme et la manière dont sont construits les wagons que l'on emploie actuellement pour transporter la houille , les minerais , les castincs , sables, etc., et autres objets analogues qui doivent pouvoir être chargés et déchargés facilement et à peu de frais , ne me paraît pas avoir atteint encore ni mémo approché le but que l'on s'était proposé.
Ces marchandises sont chargées sur les wagons, soit à la pelle , soil à la main ; le wagon , construit en forme de pyramide tronquée et renversée, s'ouvre par le fond , au moyen d'une trappe mobile, pour les laisser couler dans les magasins ou entrepôts.
Mais comme celte trappe, pour quelle puisse s'ouvrir entièrement doit avoir une largeur qui ne dépasse pas la dislance du fond du wagon aux rails , et une longueur moindre que L'intervalle entre les deux essieux, les houilles, les castines , elc. , s'engorgent souvent en passant par celte ouverture. Il faut alors, avec des pics et des pelles, briser et faire couler le charbon , ou frapper le wagon avec des massues pour y exciler des vibrations qui déterminent la chute de ce qu'il contient.
Les trappes ont en outre le grave inconvénient d'être maltraitées par le choc des matériaux auxquels elles livrent passage, et de laisser toujours des intervalles par où se perd dans le trajet, une partie des objets transportés, lorsque ces objets ne sont pas en blocs d une certaine grosseur.
Il conviendrait donc d'étudier une forme de wagon plus conforme a l'usage auquel ils sont destinés, mais comme
l'essai d'un wagon de nouvel le forme demande ordinairement pour sa manœuvre des machines appropriées à son mode de construction , ia chose n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait l'imaginer d'abord.
Il est très-désavantageux d'avoir sur un chemin de fer un grand nombre de modèles d'ustensiles employés au même service , parce que cela complique les opérations d'entretien et de réparations. On comprend , en effet, que lorsque l'on a un matériel consiuérable dispersé le long d'une grande ligne , il faut que sur les point-; principaux il y ait des ateliers contenant tout ce qui est nécessaire pour remplacer unc^ pièce cassée , faussée ou brisée, et presque partout des dépôts de pièces les plus essentielles, telles que des rails, des chairs, des dés et même des roues de wagons prêtes à être mises en place. Tous ces objels doivent être calibrés de manière à pouvoir être substitués respectivement les uns aux autres. S'il y a plusieurs modèles , on est tenu d'avoir des provisions beaucoup plus considérables , et les ouvriers sont exposés à commettre des erreurs. En outre, on fait fabriquer les pièces à un prix bien inférieur , lorsqu'on peut les faire établir en grandes masses. On ne doit donc se décider qu'après mûre réflexion, a changer un modèle depuis longtemps en usage dans un atelier , parce que la perte entière de tout le matériel dont l'essai n'a pas réussi en est ordinairement la conséquence.
Le prix d'un wagon garni en bois établi , dans les ateliers de la compagnie du chemin de fer de Saint-Ètienne, sur le modèle de ceux du chemin de fer de Darlington , s'élève à 500 fr.
Voici le détail du poids et du prix des diverses pièces payées aux ouvriers ; à ces dépenses il faut ajouter le charbon de forge , l'entretien des outils et la location des ateliers :
FBR.
Poids. Prix de la façon.
2 Barres pour soutenir le fond de la trappe. 30^' »«• — 2 fr «60 4 Pièces pour accoupler les wagons entre eux , avec les Louions, écrous , chaînes
et crochets « . 28 60 — 6 »
2 Boulons et lcur6 ccrous pour support. . . 6 » — 1 20 2 Boulons à embase pour moraillons , et les
éorous forgés et taraudés I 60 — 0 66
4 Éij uerres et 4 frètes pour le haut et le bout
des wagons 9 » — 0 B4
16 Boulons et 10 écrous, tête* biaues pour les
é<juerres 775 — 0 73
8 Frètes pour les roues , \
13 Clavettes pour les moyeux , \ 10 të — 8 »
4 Idem pour les roues , y
% Essieux de 30 lignes , tournés 94 » — S 00
Montage des roues sur les essieux, perçage des trous pour les clavettes, le tout
établi et mis en place. ..... — 0 50
8 Boulons de support et leurs écrous. . 8 » — 0 48 Une é(juerre pour moraillon , en tôle. . 0 50 — 0 10 4 Boites en tôle pour contenir l'huile du
graissage — 14 »
FONTB DB FBB.
4 Roues en fonte alésées 430 » — 5 »
4 Boites alésées. . 44 » — S 80
4 Supports 43 » — » »
BOIS
Façon de la caisse du wagon w 36 »
Les avantages que l'on a reconnus à opérer le mouvement des chemins de fer par l'intermédiaire de corps élastiques, ont déterminé plusieurs entreprises à suspendre les wagons destinés au transport des marchandises , ce qui augmente leur prix de 300 f'r. Des expériences faites par M. Wood et répétées par M. de Pambour l , indiquent qu'il n'en résulte pas comme on aurait dû s'y attendre, une diminution bien sensible dans la résistance; le seul avantage sur lequel on puisse compter réside donc principalement dans la moindre détérioration de la voie et du matériel.
La construction des wagons doit être un peu subordonnée aux habitudes de ceux qui doivent en faire usage ; car ce n'est qu'avec le temps que l'on peut accoutumer les ouvriers aux soins minutieux qu'exige l'usage d'un tel matériel ; on doit un peu proportionner la force et la disposition des diverses parties qui le composent , au défaut de précautions dont on prévoit qu'ils seront certainement l'objet. Ainsi , je n'ai jamais pu réussir à empêcher de lancer des barres en bois à travers les rayons des roues des wagons en mouvement , pour les arrêter , lorsque par accident ou à dessein on leur avait laissé prendre une vitesse dont on ne pouvait se rendre maître
1 Traité des Machines locomotives , p. i3i.
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par aucun autre moyen. L'excédant de force qu'il a été nécessaire de donner aux wagons par suite de ces considérations , a contraint à en augmenter successivement le poids. H n'était dans le principe , au chemin de Saint-Etienne, que de l,050 kiI et il s'élève actuellement à l,350 ki1 -.
Lorsque l'on doit faire l'essai d'un nouveau matériel ou apporter quelque modification à celui qui existe, il faut mettre une attention toute particulière à bien se rendre compte de l'emploi et des fonctions auxquels sera appelée chacune des pièces qui le composent , des secousses et des accidents auxquels elle sera exposée, et calculer sa force en conséquence. Pour n'avoir pas donné assez d'attention à cet examen , je pensai que les essieux des wagons que j'avais reçus d'Angleterre pour modèle , et qui avaient trois pouces de diamètre , avaient une force exagérée , et je crus pouvoir les réduire à 30 lignes. Mais je me suis aperçu plus lard , par le grand nombre de ceux qui pliaient ou se cassaient dans les accidents , que j'aurais mieux fait de m'en tenir à ce que l'expérience avait enseigné aux Anglais.
De gros essieux , lorsque les roues ne sont pas intérieures , augmentent le frottement et les frais de traction ; c'est pour cela que les Anglais ont fait tourner les essieux dans des collels ou coussinets placés extérieurement aux roues , ce qui leur a permis d'en réduire le diamètre à 0 ro .03 ; il ont aussi amélioré la voie , conditions qui concourent , avec les soins qu'ils apportent à l'entretien de leur ligne , à diminuer comme nous l'avons vu, la résistance des convois dans le rapport de 34> a 50. Cette différence est loin d'être proportionnelle à celle qui paraîtrait devoir résulter d'une aussi grande différence dans h rapport de l'essieu à la jante de la roue ; ce qui semblerait indiquer que le frottement résultant des essieux sur les bo tes ou coussinets, ne constitue pas, comme on est généralement porté à le croire , la plus grande partie de leur résistance , ou que le mode de graissage anglais , composé de 45 kil. de suif, 4 kil ,5 goudron et 9 litres d'huile de poisson , est inférieur à l'emploi de l'huile d'olive dont je faisais usage sur le chemin de Saint-Etienne lorsque j'ai établi ces comparaisons.
II. Du graissage et dei essieux
J'avais imaginé , pour obtenir avec beaucoup d'économie un excellent graissage , des boites qui avaient réussi, dans les essais , au delà de toutes mes espérances ; et ce n'est qu'à cette grossièreté d'habitudes dont j'ai eu tant à souffrir , aux embarras de toute espèce que m'avait donnés ja mise en activité du service du chemin de fer de Saint-Étienne , qu'il faut attribuer les mécomptes que j'ai trouvés dans leur application en grand.
Ce mécanisme consiste en une boite en tôle ABGD (pl. 5 , fig. 29 et 30) , qui emboîte le coussinet et y est arrêté en AB par de petites vis. Un rouleau en bois ET , placé dans son intérieur se trouve pressé par deux petits ressorts en acier GH contre l'essieu AB. On met de l'huile dans le fond de la boîte , et l'essieu en tournant entraîne avec lui le petit rouleau EF qui doit seulement toucher la surface de l'huile par sa partie inférieure , et la porter à l'essieu ; celui-ci de cette manière se trouve toujours convenablement humecté.
Des essais faits et suivis avec soin m'avaient amené à ce résultat : que des boîtes bien établies et entretenues par des ouvriers soigneux , recevant la quantité d'huile nécessaire pour immerger le rouleau de 2 ou 3 millimètres , pouvaient surtire pendant trois semaines et même un mois pour tenir le wagon parfaitement engraissé , ce qui réduisait cette dépense a moins du dixième de ce qu'elle était auparavant. Mais lorsque ce mode de graissage fut livré à des ouvriers qui ne pouvaient pas le pratiquer avec l'intelligence nécessaire pour le faire réussir , tous les avantages qu'il offrait se changèrent en inconvénients ; et dans la crainte de laisser manquer l'huile dans les bottes , on leur en distribua avec une telle profusion que la dépense finit par s'élever au double de ce qu'elle était par les anciens moyens.
Le graissage forme une des parties les plus importantes des frais de transport ; il s'est élevé au chemin de fer de Saint-Etienne jusqu'à la somme de 60,000 fr. par an , pour 1,200 wagons , soit 50 fr. par wagon. C'est une des parties les plus délicates du service, elle doit être l'objet d'une grande surveillance.
Les substances que Ton emploie pour graisser , ont toutes
l'inconvénient de ie durcir en hiver et de rester alors presque sans effet. On a souvent nié que ce fût là un inconvénient , en répondant que lorsque le graissage cesse d avoir lieu , l'essieu s'échauffe, et que la chaleur qu'il développe rend aussitôt à la substance sa liquidité. Mais à cette grossière explication il suffit de répliquer que quand l'essieu et la boite sont assez chauds pour produire cet effet , l'un et l'autre sont déjà altérés et bien près d'être hors de service.
Il existe un grave inconvénient à employer pour le graissage une substance qui se durcit trop par le froid : c'est qu'il n'est pas possible , lorsqu'on a adopté un appareil qui opère un graissage continu , comme l'étaient les boîtes à mèches de Liverpool et celles que j'employais au chemin de Saint- Éticnnc , de dégarnir toutes les boites pour y substituer momentanément, quand le froid se fait sentir , une matière plus coulante. Le bon graissage est une opération qui demande des ouvriers exercés , et il est d'autant plus difficile de les rencontrer et de les former , que cette profession semble emporter avec elle quelque chose de déshonorant , par la malpropreté qu'elle entraîne nécessairement. 11 faudrait donc , si l'on était assujetti à faire varier , avec le changement des saisons, la nature des substances que l'on emploie à graisser , avoir pour les moments où devraient s'exécuter les transisilions , une foule d'ouvriers toujours disponibles. Mais comme celte disponibilité serait aussi incertaine que l'époque de l'arrivée du froid ou de la chaleur , il est préférable d'adopter un mode de graissage auquel on s'en tient en toute saison. Le mieux serait d'obtenir une substance dont la consistance pût être assez indépendante des variations de température pour opérer le graissage à peu près également dans tous les temps , et cela peut faire le but de recherches utiles pour ceux qui voudront s'en occuper.
Lorsque le graissage est trop liquide , il s'insinue entre l'essieu et la roue , et tend à faire sortir les cales ou les chevilles qui les retiennent l'un à l'autre ; les roues , alors , glissent dans les essieux, perdent le rapport de largeur qu'elles doivent avoir avec la voie pour bien fonctionner , et déterminent la chute des wagons hors des rails. Le graissage à l'huile d'olive , lorsqu'il n'est pas exécuté avec précaution , est plus sujet que tout autre à amener ce résultat. *
Les coussinets , les boîtes à graisser et les autres parties du système d'assemblage des roues et des essieux aux wa-
gons\ doivent avoir une certaine quantité de jeu qui permet au système de se prêter aux changements de forme , nécessaires pour pratiquer les courbes , les turnhouls et les entrées ou sorties d embranchements, sans quitter les rails. Ce jeu devant être restreint entre les limites les plus resserrées, ces diverses parties éprouvent , les unes contre les autres , un frottement latéral qui devient la cause de leur prompte détérioration , et influe puissamment pour mettre bientôt les wagons hors de service.
Lorsque, par une cause quelconque, le graissage vient à manquer, la boîte, ordinairement d'un métal plus tendre que 1 essieu , est la première attaquée, et lorsque cet effet est arrivé à un certain point, et qu'une portion de limaille de fonte ou de cuivre :,c glisse dans l'intervalle entre la boîte et l'essieu , tous les deux ne tardent pas à être détruits. Il n'est malheureusement pas possible d'arrêter le mal pendant la marche, parce que, quand les surfaces sont à cet état, le corps gras est absolument sans action sur elles , et il faut attendre l'arrivée à la station pour remplacer l'essieu, qui alors est ordinairement hors de service.
Dans le semestre du 1 er novembre 1832 au 30 août 1833 , pendant lequel le mouvement des marchandises s'est élevé , sur le chemin de Saint-Éliennc , à 130,000 t* , représentant, avec les voyageurs , une recette de 900,000 fr. , le nombi e des wagons étant de 800, 350 essieux environ ont été mis hors de service , savoir :
140 dont les deux collets ont été usés de manière à les rendre absolument impropres à être remployés. On a dû les refouler des deux côtés et les replacer sur le tour , ou les couper par le milieu pour les souder à une autre partie de fer qui permit de les remettre a neuf, opération qui , dans l'un comme dans l'autre cas , a coûté 10 fr. par essieu.
140 usés d'un côté seulement, dont la réparation a coûté 7 fr. 10 brisé3.
60 pliés , faussés ou tordus.
L'étendue sur laquelle le collet des essieux porte sur les coussinets n'est pas une chose indifférente à leur conservation; lorsque celle surface est un peu considérable, on a la chance que si une partie du collet vient à manquer d'huile et se dépolit, celle qui reste en étal empêche le mal de s'aggraver , et le collet seul alors est ordinairement endommagé. M. Wood pens« que le frottement est le moindre , eu égard
aux surfaces en contact, lorsqi.cleur étendue est telle qu'elle répond à 7 kil. par chaque centimètre carré.
UJ.Dei roues.
Les roues de wagon, par leur fragilité, sont encore plus exposées à être mises hors de service que les essieux , et il reste encore à trouver un bon système de roues qui n exige pas un trop grand entretien. On a fait un grand pas pour éviter la détérioration des jantes, en coulant les roues dans Une coquille en fonte qui refroidit subitement le métal, lui communique son poli , et lui procure par cette espèce de trempe une excessive dureté, jusqu'à 2 ou 3 millimètres de profondeur. Mais cette opération favorise la fracture des roues déjà si fragiles par la matière même dont elles sont formées.
J ai pu constater, lors de la mise en activité des travaux du chemin de Saint-Êtienne , la grande supériorité , eu égard à la durée, des roues trempées sur celles qui ne le sont pas. Pressé alors de faire fondre des roues avant d'avoir pu faire préparer des coquilles , j'en fis couler un assez grand nombre dans le sable, mais elles s'usèrent avec une telle rapidité que la durée de quelques unes n'excéda pas six semaines ; tandis que je n'ai jamais vu de roues trempées mises hors de service , par suite d'usance. Le seul cas où elles périssent de celte manière t c'est lorsque , dans les pentes qui excèdent de beaucoup la limite où les wagons descendent en vertu de la gravité , les conducteurs enraient un certain nombre de roues de façon à les empêcher entièrement de tourner ; la jante , au point en contact, ne tarde pas à s'échauffer et il s'y forme une partie plate. Les roues ainsi altérées sont appelées par les ouvriers poïigonées; elles occasionnent dans la marche des secousses périodiques, et l'on est toujours forcé de les mettre à la réforme,
Lorsqu'on fond les roues , le retrait ne se fait pas , dans le refroidissement, d'une manière proportionnelle à la distribution des masses de leurs diverses parties ; il en résulte de nombreuses fractures, qui se manifestent soit pondant qu'elles se refroidissent, soit lorsqu'on les enlève des moules, soit au plus faible choc dans les ateliers d'ajustage. 11 est évident que l'clat forcé dans lequel sont les parties, relativement les unes aux autres , et qui en entraîne quelquefois la fracture
lorsqu'elles sont soumises à l'effort le plus léger, influe puissamment pour hAler leur destruction , lorsqu'elles supportent des épreuves bien autrement considérables pendant le service. On a tenté sans beaucoup de succès de couper l'axe en trois portions que l'on cercle avec des frètes en fer , et en remplissant les intervalles avec des coins également en fer.
On a essayé aussi de couler la jante parfaitement cylindrique et de la recouvrir d'un cercle en fer , que l'on y place chaud de manière qu'en se resserrant il contracte adhérence avec la fonte et tende à lui donner une grande solidité. On place ensuite ces roues sur le tour pour les amener au diamètre convenable. Cette opération augmente le prix de chaque wagon de 200 fr. environ.
Aucun de ces moyens , soit pour l'efficacité , soit pour le prix , n'a produit les résultats désirables. Il reste donc à chercher quelles sont les qualités de fonte , le degré de chaleur au moment du coulage , et les formes les plus propres pour faire acquérir aux roues plus de solidité.
J'avais entrepris quelques essais pour faire des roues avec jantes et rayons en bois et cercles en fer , mais je n'ai pu les mener à fin. Je pense , toutefois , que pour un grand roulage , très-exposé aux accidents, on retrouverait sur la durée et sur la diminulien des avaries, l'excès de dépense où l'on serait entraîné par suite de l'adoption et de la mise à exécution d'un système dans lequel le bois serait la base de la construction des roues; et que l'on aurait l'avantage d'employer une substance plus élastique que la fonte, et par cjnscqucnt plus propre à ménager les systèmes de la voie et des wagons.
La qualité de la fonte exerce la plus grande influence sur la solidité et sur la durée des roues : on sait combien la n turc de cette substance est variable. J'ai remarqué qu'il est avantageux d'allier à la fonte neuve , surtout lorsqu'elle est très-douce, un peu de vieille fonte; ce mélange est plus nerveux et rend le matériel moins sujet aux chances do fractures.
Lorsque l'essieu des roues est rond ainsi que leur moyeu , on les assemble en tournant l'un et alésant l'autre de manière à ce que le contact ait lieu aussi parfaitement qu'il est possible. On enfonce l'essieu dans le moyeu de la roue avec un petit mouton qui frappe perpendiculairement à l'essieu , et l'on fore un trou de 0 ra ,014 de diamètre dans toute la lon-
gucur du joint , au moyen «l'une mèche fixée à un tour en l'air, el qui prend une moitié de son passage dans le fer et Vautre dans la fonte. On chasse ensuite une cheville en fer doux dans le trou , et Ton remplit les plus petits joints qui
Souvent rester avec du mastic composé de limaille de fer ou e fonte , avec un ou deux centièmes de sel ammoniac et autant de soufre , pour empêcher l'huile de s'y introduire.
Les roues se brisent fréquemment lorsque , par une disposition vicieuse de la voie , leur boudin est exposé à toucher les chairs , les oreilles ou le fond du turnhout. Les moindres contacts dans les grandes vitesses suffisent pour casser ou briser tout ce qui est exposé aux chocs , ou peuvent déterminer des fêlures qui entraînent promptement la perle des pièces qui les ont éprouvées.
IV. Du la charpente
Les meilleurs bois de charpente pour la construction des wagons sont ceux qui proviennent de jeunes plants ; la condition la plus essentielle à leur bon emploi c'est d'être bien de fil ; les charpentiers qui ont l'habitude de les travailler s'inquiètent d'ailleurs fort peu s'il ne sont pas parfaitement droits , et leur travail , quoique moins propre et moins apparent, n'en est pas moins exact.
J'ai remarqué que les planches qui garnissent l'intérieur du wagon , lorsqu'elles sont placées en travers , entravent plus le déchargement que lorsqu'elles sont verticales , el que les fibres du bois sont parallèles au mouvement des marchandises qui doivent couler et se décharger par la trappe du fond.
On doit, dans la construction ou dans les améliorations qu'on se propose d'apporter au système des wagons , s'attacher avec la plus grande attention à ne pas trop augmenter leur poids. Lorsque les chemins de fer sont horizontaux , on
Seul, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer , espérer de réuire les frais de traction en améliorant le système de la voie et le matériel ; mais si la plus grande masse des transports à affectucr a principalement lieu en descendant des pentes rapides , comme cela arrive sur le chemin de fer du Rhône , entre $aint-Elienne et Rive-de-Giers , une augmentation dans le poids du ma'.ériel en détermine nécessairement une proportionnelle dans les frais de transport des
marchandises , puisque le seul déboursé que Von ait à faire consiste à remonter les wagons vides.
N'ayant jamais fait une étude spéciale sur la construction des voitures destinées au transport des voyageurs , je m'abstiendrai de toute réflexion à ce sujet. C'est , au reste , une des parties qui ont été le mieux étudiées , et le plus perfectionnées , et la commodité de ces voitures me paraît laisser peu à désirer.
V. Des machines à charger çt décharger les marchandises
Les moyens de charger et de décharger avec facilité et économie les divers objets et marchandises que ■ l'on transporte par les chemins de fer , constituent une branche trèsimportante de leur exploitation , à cause des frais considérables qu'exige le déplacement d'aussi énormes masses. Les houilles se chargent ordinairement en disposant des platesformes qui s'élèvent au niveau des sablières ou parties supérieures du wagon ; on se sert alors de petits chariots manœuvres à bras d'hommes , ou de paniers que les ouvriers transportent sur leurs dos. Lorsque les houillères sont à la proximité du chemin de fer ou qu'un de ses embranchements dessert la carrière , on vide directement les bennes dans le wagon , ce qui procure une grande économie.
Dans quelques parties de l'Angleterre où l'on extrait la houille sans choix et telle qu'elle provient de la taille intérieure , on la jette sur des claies inclinées et garnies de claires-voies de plusieurs dimensions qui séparent d'abord la houille menue , ensuite les morceaux de moyenne grosseur, appelés grêle ; les peras ou gros quartiers , roulent jusqu'en bas , et viennent , par une disposition particulière , se placer dans les wagons , ou se former en tas dans les magasins. Cette disposition n'a pu être appliquée dans le bassin houiller du département de la Loire , parce qu'une ancienne habitude , que l'on n'a pu encore faire disparaître , veut.que le prix d'extraction payé aux mineurs soit en rapport avec la qualité delà houille; le choix s'en fait dès lors au fond de la mine dans les ateliers, et chaque qualité est montée séparément à l'orilicc du puits.
Ce mode de chargement n'est cependant pas exempt d'inconvénients, et, entre autres, il présente ceux de briser la houille , d'augmenter les déchets et de détériorer les wagons
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par suite des chocs qu'ils éprouvent à la chute de la houille. Aussi convient-il pour les objets lourds d'avoir des cadres bas dans lesquels on charge et décharge h bras d'hommes les masses d'un gros volume et d'un poids considérable.
Lorsque l'on charge la houille sortant des puits , à l'époque de l'année où il règne un froid rigoureux , et qu'elle provient de tailles humides ou qu'elle a été mouillée dans les puits , l'eau qu'elle contient se gèle pendant le trajet ; le contenu du wagon se prend en masse et adhère aux parois ; il devient impossible alors de le décharger. Cet accident m'a fait éprouver parfois de si grandes contrariétés , que , malgré la rareté du cas , j'avais fait construire , sur quelques poiuls de la ligne , au-dessous de la voie , des fourneaux destinés à échauffer les wagons pour fondre la glace , afin de détacher la houille et d'en permettre l'enlèvement.
Le déchargement des marchandises , suivant leur nature , s'opère de plusieurs manières; on laisse couler la houille , le sable , la castinc , le minerai , etc. , dans les magasins cl entrepôts placés au-dessous de la voie et destinés à les recevoir , en ouvrant la trappe qui forme le fond du wagon. Mais il arrive souvent , surtout lorsque les objets sont en gros blocs ou seulement entremêlés de morceaux plus gros les uns que les autres , qu'ils engorgent l'ouverture des trappes. Il faut alors les briser sur place , ou les enlever à la main , ce qui occasionne des frais et des retards , et détériore les wagons.
Lorsque la houille ou les autres marchandises doivent être embarquées , on emploie des bascules appropriées à cet usage , et dont il existe un grand nombre de modèles. Elles doivent être calculées de manière à ce que l'excès de poids que le wagon chargé détermine dans le plateau , soit égal à celui qui leur manque pour demeurer en équilibre lorsque le wagon est déchargé.
Le moyen qui se présente le plus naturellement à l'esprit serait de faire basculer les wagons comme les tombereaux ordinaires, moyen qui m'avait parfaitement réussi pour les w T agons de déblai , qui marchent toujours lentement et souvent isolés. J'ai fait plusieurs essais pour étendre cette application au service général des transports, mais j'ai toujours trouvé une difficulté insurmontable à combiner une disposition de sablières qui pussent permettre le renversement de la caisse , et qui fussent en môme temps assez solides pour ré
sister aux chocs auxquels sont exposés les wagons lorsqu'ils sont accouplés entre eux et réunis en convois.
Il s'agirait donc de trouver un moyen de pouvoir renverser le chariot entier avec sa charge , de manière à ce que cette dernière pût se détacher et abandonner le wagon par l'effet de sa gravité.
Pour obtenir ce résultat , j'avais imaginé de placer aux lieux de déchargement des plateaux HI (pl. 5, fig. 30) , garnis de rails en continuation de la voie, soutenus par des supports CM , CN , CO , CP , suspendus eux-mêmes à deux tourillons mobiles G , dont le centre de gravité eût coïncidé avec celui du wagon chargé ; ces axes auraient été liés à une portion d'arc de cercle KL muni d'un engrenage , et commandé par un pignon G armé de manivelles ; les tourillons auraient tourné sur des grenouilles placées sur un système solide en charpente ou en fer, établi sur la voie d'une manière invariable. On aurait commencé à fixer solidement le wagon au plateau parla partie supérieure ,ct placé des arrêts contra les roues pour les empêcher de faire aucun mouvement ; les ouvriers , en faisant tourner le pignon G , auraient incliné le wagon jusqu'à ce que son contenu eût pu couler dans l'intervalle de la trappe ou être enlevé commodément à bras d'hommes. Comme je n'ai pas fait exécuter cette machine , elle aurait besoin de la sanction du temps et de l'expérience avant que l'on pût prononcer sur son mérite.
Des chevaux
On emploie pour exécuter les transports sur les chemins de fer. soit la force animale , soil la force mécanique des machines h vapeur. Le premier moyen, exclusivement en usage il y a peu d'années , est aujourd'hui généralement remplacé , sur les chemins de fer dont la pente ne dépasse pas certaines limites, par des machines locomotives. L'emploi des chevaux est borné actuellement , soit aux chemins de fer d'un intérêt particulier, soit accidentellement à ceux dont le transport des marchandises forme le principal aliment.
Les développements de la civilisation ont été si rapides do nos jours que peu d'années ont suffi pour faire regarder comme insuffisantes les plus grandes vitesses que l'on peut obtenir des chevaux , et l'on a dû , sur les chemins de fer , leur substituer des machines locomotives, toutes les fois qu'il y avait une assez grande aflluence de voyageurs pour permettre sans perte l'emploi de ce moyen. On sait, en effet, que les animaux ne se prêtent pas à dépenser , avec des vitesses différentes comme le font les machines, la force qu'ils sont susceptibles de développer. Il est , chez eux , une limite de vitesse relative à leur organisation , et qui répond au plus grand effet dynamique que l'on peut espérer d'obtenir de leur action.
La vitesse qui répond au maximum d'effet utile que peut fournir un cheval dans sa journée , a fait l'objet des recherches d'un grand nombre de savants et de praticiens ; elle ne
s'éloigne guère d'un mètre par seconde , qui exprime aussi très-approximativement l'étendue et la durée des pas de l'homme.
Cette vitesse a été regardée pendant très-longtemps et par induction , sans doute , comme la plus avantageuse et même presque comme la seule qu'il convînt de donner aux pistons des machines à vapeur. Cependant comme ce régime ne se prêtait pas à procurer à la marche des machines locomotives toute la rapidité qu'on exigeait , on a été forcé de porter cette vitesse jusqu'à 2 m ,50 et même davantage , sans que l'on se soit aperçu qu'une aussi grande différence en ait apporté de bien sensibles dans l'effet utile des machines.
La force que l'on peut obtenir d'un cheval varie donc suivant la vitesse avec laquelle on utilise la quantité de niouvementqu'il est susceptible de développer , suivant la constitution physique de l'animal , son âge , l'habitude qu'il a du travail auquel il est destiné , la manière dont il est nourri et l'espace de temps que l'on emploie à user sa vie , en l'assujettissant à un travail qui détermine sa perte dans un laps plus ou moins long.
On mesure l'effet des moteurs , en général , en le rapportant au nombre de tonneaux qu'ils peuvent élever à un mètre dans un temps donné , ce que l'on nomme des dynamies.
Le maximum d'effet dynamique que peut développer un cheval dans sa journée, lorsqu'on le considère indépendamment de la vitesse, paraît, d'après un grand nombre d'observations , répondre à une vitesse de 0 m ,88 par seconde. Audessus ou au-dessous de ce terme , l'eftet est toujours moindre , parce que , dans le premier cas l'allure de l'animal se trouve gênée par la lenteur de sa marche, et que, dans le second , une partie de sa force est employée à se transporter lui-même aux dépens de l'effet utile.
La quantité de puissance mécanique que l'on obtient par un moyen quelconque se mesurant par la masse mise en mouvement , multipliée par la vitesse avec laquelle elle est mue, il suit de là que le poids qu'un cheval pourra déplacer sera toujours en raison inverse de la vitesse avec laquellejil l'entraînera , et la pratique a généralement amené à donner aux chevaux une charge qui diminue proportionnellement à l'augmentation de vitesse. Mais l'excédant de fatigue qu'éprouve l'animal par suite de celte accélération dans sa marche, uelui permet de soutenir ce mouvement que pendant
un laps de temps qui décroît d'autant plus rapidement que la vitesse augmente.
Lorsque le cheval est issu de races naturellement taillées pour la course et qu'il y a été lui-même dressé dès son plus bas âge , il soutient bien plus longtemps l'excès de fatigue qui est la suite de l'accélération de ses mouvements; mais I effort nécessaire pour se transporter lui-même avec une si grande vitesse , employant une partie de ses forces , on ne peut jamais espérer d'atteindre ni même d'approcher les mômes résultats dynamiques que dans les vitesses modérées.
Voici les résultats auxquels les Anglais ont été amenés par suite d'un grand nombre d'expériences pour diverses vitesses , rapportées nar M. Walker :
A la vitesse de 4,000 mètres à l'heure, un bon cheval pourra faire sur une bonne route 32 kilomètres , en transportant 1,600 kil. y compris le poids de la voiture.
A la vitesse de 10,000 mètres à l'heure et en faisant des relais de 6,000 mètres , il transportera 900 kil. à 25 kilomètres.
A la vitesse de 16,000 mètres, il transportera 500 kil. à 16 kilomètres seulement.
Comme la constitution physique des chevaux est très-variable , et qu'il est en outre une foule d'autres causes qui influent sur la quantité de puissance mécanique qu'ils sont susceptibles de produire dans un temps donné ,. il est difficile de lixer aucune limite que l'on puisse regarder comme une unité propre à représenter leur force; aussi ne doit-on regarder les appréciations données par divers auteurs que comme des moyennes dont les extrêmes (sont susceptibles d'assez grandes variations.
Les expériences entreprises dans le but d'évaluer la force des chevaux ne peuvent avoir d'utilité et présenter quelque intérêt, qu'autant qu'elles ont été faites en grand nombre, et qu'elles sont le résultat d'un service régulier et soutenu pendant un long espace de temps. Les expériences partielles sont toujours exposées à porter le caractère des circonstances particulières qui ont pu compliquer les résultats et les faire varier en raison de la force individuelle , de l'état de santé , et d'autres considérations qui disparaissent dans un service en grand.
On estime ordinairement que la force d'un cheval cqui-
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vaut à un poids do 75 kil. élevé à un mètre de hauteur dans chaque seconde de temps , pendant 8 heures , ce qui équivaut à un travail représenté eu kilogrammes élevés à un mètre , qui est exprimé par
X 8 X GO X
soit , 2,160 dynamies.
• Mais cette cïonnéc , que je crois beaucoup trop élevée , me paraît être plutôt le résultat d'une convention propre h servir de point de comparaison , que le résultat mojen d'expériences faites sur un grand nombre d'individus.
Sur le chemin de fer de Saint-Etienne le travail des chevaux est loin d'atteindre celte quantité.
Voici la moyenne des résultats que j'ai obtenus à diverses époques et dans différentes conditions.
Je ferai remarquer que lorsque j'ai fait ces observations , le poids moyen des wagons vides , qui depuis a été porté à 1,350 kil. , n'était que de 1,200 kil. environ; le prix de transport payé aux entrepreneurs pour chaque wagon vide était le môme que celui d'un tonneau de marchandises, en sorte que je ferai entrer concurremment ces deux éléments dans l'évaluation de la force des chevaux, en me basant sur le nombre des wagons vides et de tonneaux dont la remonte s'effectuait simultanément à cette époque sur la partie du chemin de fer entre Givors et Saint-Etienne.
1°. Sur la première division , depuis le point de chargement à Givorsjusqu'à l'entrée du percement de Lyon, sur une étendue de 17,000 mètres , les chevaux transportaient dans leur journée deux wagons , chargés chacun moyennement de 3,300 kil., et les ramenaient vides à Givors.
La puissance mécanique qu'ils développaient était par conséquent représentée , savoir :
Pour la résistance duc au frottement ,
(3.100+1200) X 2 X 0,005 X 17000 . . . 765,000 Tour la résistance due à la gravité, la masse ayant été élevée de 10 mètres, distance verticale qui sépare Givors de l.yon ,
Pour le retour de Givors à Lyon ,
1800 X 3 * 0,005 X 17000.. . . 204000 1 A déduire ]>our la gravité , > 180,000 2400k»l. X 10 84000J
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Ce qui fait ressortir la journée du cheval à 1,035 dynamies, équivalant à un travail utile de 50 ki, -,3 pendant 5 l, 4i' avec une vitesses de O™,^ par seconde.
Ce résultat est , comme on le voit , bien au-dessous de ce que l'on calcule ordinairement. Le prix du foin , à cette époque, étant de 150 fr. le tonneau, et celui de l'avoine 300 fr., on était obligé de payer la journée du cheval à raison de 0 fr. , c'est-à-dire 1 fr. au-dessus du prix ordinaire. Peu de chevaux pouvaient traîner deux wagons , et les entrepreneurs étaient obligés de proportionner la charge à leur force, en formant des convois plus considérables, et augmentant le nombre des chevaux , ce qui permettait de réduire la charge de chaque cheval au-dessous de deux wagons.
Les transports revenaient donc alors à la compagnie , par chaque tonne de marchandises transportée à un kilomètre, à
Plus tard , le prix du foin étant tombé à 70 fr. ou 80 fr. la tonne , et celui de Favoine à 175 fr. ou 200 fr., on put réduire le prix de transport à 2 r ,50 par wagon , ce qui le faisait revenir à 0 f ,0427 par tonne et kilomètre.
2". Sur la seconde division du chemin de fer , de Givors à Rive-de-Giers , où le travail était plus régulier et mieux ordonné , le prix moyen de la journée du cheval était de 5 fr. Pendant une période de six mois, depuis novembre 1834 jusqu'en mars 1835 , le prix du foin s'éleva à 150 fr. la Umne , et celui de l'avoine à 300 fr. ; à cette époque les transports , depuis Givors jusqu'à l'entrée du percement de Rivc-dc-Giers , sur une étendue de 13,500 mètres divisée en deux relais , étaient payés à raison de 2 r ,50 par relai , composé , pour chaque cheval , de wagons vides ou de tonneaux de marchandises , dans la proportion de cinq wagons pour un tonneau.
L'effort total exercé par le cheval devenait alors :
Pour la résistance duc au frottement >
Pour la résistance due a la gravitation ,
6800^1. X70 m , hauteur verticale de l'aval du percement au-dessus de Givors 408,000
707,6uo
Les chevaux parcourant ordinairement deux relais et tirmi , leur travail journalier était représenté par
797,500+ 121^1 = 991,875 kil.
992 dynainies , pour le prix de 6 f ,25 ; plus le retour sans charge pour parcourir 13,500 mèlres, en descendant une pente de 5 à (5 millimètres par mètre , ce qui représente un travail utile de 61 kiL ,30 pendant 5 heures 20 minutes, avec une vitesse de 0 m ,88 par seconde.
Le haut prix des foins et des avoines ne laissait pas alors assez de latitude de bénéfice à l'entrepreneur , puisque chaque cheval dépensait par jour pour sa nourriture seulement
10kil- foin à 150. • . . . l r ,60 10 avoine à 300 3
l'entrepreneur jugea donc qu'il était de son intérêt bien entendu de sacrifier la durée (tes chevaux pour en exiger un travail plus considérable.
Il employait à son service environ 75 chevaux du prix de 5 à 600 fr. ; il porta le travail à trois et même quelquefois quatre voyages par jour , ce qui représentait environ 1,200 dynamies. La perte des chevaux dépassa alors la limite ordinaire ; il en périt moyennement deux par mois , ce qui réduisit leur vie moyenne à trois années , et fit entrer pour une somme de 0 f ,50 la déperdition de l'animal dans les frais de transport; résultat qui fit voir que, dans ces circonstances, le maximum de travail journalier du cheval ne pouvait guère dépasser 1,200 dynamies.
Pendant la période, suivante, de mars à septembre 1835, le prix du foin fut de 80 frs. le tonneau , et celui de l'avoine de 200 fr. Les prix furent réduits à 2 f ,00 , et le nombre de relais à deux et demi par jour et par cheval , ce qui fit rentrer le travail des chevaux , leur durée et les bénéfices de l'entrepreneur dans les limites ordinaires.
3°. Sur la troisième division du chemin de fer, de Saint- Chamond au pont de l'Ane , sur une étendue de 9,000 mètres , le travail des chevaux a été de 2 wagons vides ou tonneaux , au prix de 1 fr., dans uneproportion qui représentait une charge moyenne de 3,000 kil.
CUAPITHE VII.
La journée du cheval étant de deux, voyages , est représentée par un effort de
Pour la résistance due au frottement,
Pour la résistance due à l'élévation de la raas.se, depuis Saint-Chamond jusqu'à Terre-Noire, 123 mètres plus haut que cette première ville , 3000 X 123. ...... 360,000
et pour les deux voyages ,
604 X 2 = 1008 dynamies ;
ce qui répond à un effort de 56 kii. pendant 5 h , 40' , avec une vitesse de 0 m , 88 par seconde. Il suit de là que l'effort moyen du cheval était égal à
et le résultat de la journée représenté par 1035 + 991 +1200 + 1008
1058 dynamies ;
ce qui faisait revenir le prix moyen de la dynamie à
-'si =0',00472
environ un demi-centime.
J'avais souvent ouï dire à M. Montgolficr qu'il regardait le travail que Ton attribuait généralement au cheval comme exagéré. Il l'évaluait , d'après un grand nombre d'observations qu'il avait faites, à 70,000 pieds cubes d'eau élevés à un pied ; ce qui répond à
70,000 x 0,03428 X 0,32484 = 777 dynamies.
Ces différences en moins avec les appréciations ordinaires du travail des chevaux tiennent sans doute à des circonstances particulières d'habitude ou de localité , qui pourront servir dcpointde comparaison dans des cas analogues, lorsque l'on aura à employer ces animaux pour le service des chemins de fer.
Les chevaux ont l'avantage de se prêter avec bien plus de facilité que les machines aux variations de pente. Car la quantité de force qu'ils développent étant relative à leur vitesse, on peut, en diminuant celle-ci , augmenter l'autre; la
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fatigue qu'ils éprouvent reste , dans certaines limites , toujours 5 peu près la même. Mais il n'en est pas ainsi des machines, parce que la quantité de vapeur quelles produisent est toujours la môme , et que celle qu'elles emploient, qui représente la quantité de force mécanique qu'elles développent, est relative à leur vitesse; en sorte que si la résistance augmente , il n'y a aucun moyen d'établir de compensation.
On peut conclure de tout ceci que , pour les chemins de fer d'une faible étendue qui ont été exécutés avec économie , dans un intérêt particulier , et en suivant, dans des limites déterminées, les indexions du terrain , il vaut mieux employer des chevaux que des machines locomotives.
Mais if faut toujours choisir entre l'un et l'autre de ces moyens, parce qu'outre la difficulté de maintenir la voie propre , qui est la suite de l'emploi des chevaux , le service simultané des machines et des chevaux offre encore ce désavantage que la vitesse de ces derniers étant très-inférieure à celle des premières, il faut toujours laisser écouler un long intervalle après le départ des chevaux , avant de les faire suivre par les machines. Aussi , pour éviter les retards sur le chemin de fer de Saint-Éticnne , à une époque où je ne pouvais disposer d'un nombre suffisant de machines , j'avais organisé le service des chevaux pendant la nuit et celui des machines pendant le jour.
I|. De l'emploi de la sapeur dans les machines.
§ 1. Considération sur le mode d'action de la vapeur dans les machines en général.
Avant d entrer dans les détails qui se rapportent exclusivement aux locomotives, je crois devoir discuter le mode d'action de la vapeur dans les machines en générai , ainsi que la manièred'en apprécier les effets relativement à la quantité de puissance mécanique que Ion en obtient. Ces considérations pourront faciliter l'explication des phénomènes relatifs à l'emploi de la vapeur à différents étals de pression et de température, question sur laquelle il règne une si grande obscurité.
La manière dont le calorique sert d'agent intermédiaire au principe inconnu d'où émane la force que nous appliquons à tant d'usages divers , reste entièrement cachée à nos yeux; sur ce point comme en beaucoup d'autres nous en sommes
réduits h observer les fails et les phénomènes qui en sont les conséquences , sans qu'il soit en notre pouvoir de pénétrer plus avant dans les causes.
On peut regarder la force comme un acte dont la conséquence est d'imprimer un mouvement à un corps qui auparavant était en repos, ou de modifier positivement ou négativement celui dont il était déjà nourVu.
Deux choses mesurent la quantité de force qui est développée par une cause quelconque : la quantité des molécules matérielles qui sont déplacées , et la vitesse avec laquelle ce déplacement s'effectue.
Comme la gravité exerce sur tous les corps qui sont à la surface de la terre une action tendant à les ramener à son centre, et analogue en tout aux autres moyens que Ton peut employer pour mettre les corps en mouvement , on est ronvenu, pour mesurer l'intensité des forces , de comparer l'effet qu'elles produisent ou sont capables de produire , au déplacement d'une masse prise pour unité, et que l'on suppose élevée un certain nombre de fois à une hauteur donnée; en sorte que ces trois éléments multipliés entre eux représentent le travail ou la quantité d'action développée par le moteur.
On prend ordinairement pour point de comparaison la dvnamie ou poids d'un mètre cube d'eau élevé à un mètre. Il suffit, dès lors, pour désigner l'intensité des effets d'une cause quelconque susceptible de produire du mouvement, d'indiquer le nombre de dynamies qui les représente dans un temps donné.
Par une ancienne habitude à laquelle on commence à renoncer , on compare aussi la puissance des machines au nombre de chevaux auquel on suppose que leur force peut équivaloir ; mais alors il faut désigner quelle est la puissance qu'on attribue au cheval , en l'exprimant par le poids qu'on le croit capable d'élever à un mètre dans une seconde.
Or, on a vu, d'après ce que j'ai dit, page 242, combien l'on est peu d'accord sur la manière d'exprimer la force du cheval.
L'unité le plus en usage aujourd'hui est la dynamic ; il est donc plus rationnel , prmr exprimer la puissance des machines , d'accorder la préférence au mode» de comparaison qui ne peut donner lieu h aucune discussion, plutôt que de la comparer , comme on le fait quelquefois , h des nombres
arbitraires qui sont censés représenter la force du cheval et sur lesquels on n'est pas même d'accord.
La première idée qui frappe , lorsque l'on considère la liaison des phénomènes de la génération du mouvement avec la production de la chaleur , c'est que la quantité de puissance mécanique que peut développer une masse donnée de vapeur , est relative à sa différence de densité et de température , en la considérant dans les deux états consécutifs où elle se trouve avant et après la production du mouvement ; je crois aussi avoir remarqué qu il existe une sorte de rapport entre la quantité de chaleur nécessaire pour la faire passer de l'un à l'autre de ces deux, états, et la quantité de force produite. Ceci reviendrait à dire que la vapeur n'est que l'in-» termédiaire du calorique pour produire la force , et qu'il doit exister entre le mouvement et le calorique un rapport direct , indépendant de l'intermédiaire de la vapeur ou de tout autre agent que l'on pourrait y substituer.
Les expériences qui ont été faites pour s'assurer delà quau*tilé de vapeur à diverses tensions que l'on pouvait obtenir d'une quantité déterminée dccaloriqnc, ont paru démontrer qu'à circonstances égales , le poids de l'eau évaporée est proportionnel à la quantité du combustible employé, et indépendant de l'état de la vapeur produite ; et que s'il existe quelques différences, résultant des différences de température, elles te trouvent en dehors des limites de l'observation. Il est certain cependant que l'on doit obtenir, et l'on obtient en effet, de la même quantité de vapeur , une plus grande quantité de force , à mesure qu'on l'emploie à un état de tension et de températurc plus élevé. II semble donc qu'il devrait exister une loi quelconque qui pût lier entre eux deux phénomènes qui paraissent, l'un, résulter d'une expérience à la vérité très-difficile à constater , l'autre, être en contradiction avec tout ce qu'il est raisonnablement possible de supposer sur la génération de la force.
Pour mettre cette dernière objection dans tout son jour, examinons ce qui se passe dans la machine à condensation ordinaire. La vapeur soulève le piston, produit la quantité de force; déterminée par sa tension et sa température , et cède immédiatement après, a l'eau de condensation , tout le calorique dont elle était pourvue. Supposons que sa masse soit i!e 1 mètre cube, sa tension de 0'", 76 égale à celle de l'air, son poids sera de
1*000 roa
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Si Ion injecte dans le cylindre 8 kil -,82 d'eau à 0°, ou une quantité quinze fois plus considérable que celle qui a servi à j r.)duirc la vapeur, la température de cette eau s'élèvera à 40', et contiendra alors précisément la même quantité de e loriquequi aurait été nécessaire pour réduire 0*"'y588 eau en vapeur à 100°; elle pourra , par conséquent, suffire à produire un effet égal à celui qui avait déjà été obtenu, pourvu toutefois que I on parvienne à concentrer le calorique disséminé dans l'eau de condensation , de manière à élever et réduire en vapeur à 100° un quinzième de sa masse, ce qui est tout à fait conforme à la théorie.
On pourrait alors , au moyen d'une masse finie de calorique, obtenir une quantité indéfinie de mouvement, ce qui ne peut être admis ni par le bon sens , ni par une saine logique.
Comme la théorie actuellement adoptée conduirait cependant à ce résultat , il me paraît plus naturel de supposer qu'une certaine quantité de calorique disparaît dans l'acte même de la production de la force ou puissance mécanique , et réciproquement ; et que les deux phénomènes sont liés cuire eux par des conditions qui leur assignent des relations invariables.
Il résulterait , comme conséquence de cette manière d'envisager les faits , que si l'on fait passer directement de la vapeur d'eau , de la chaudière qui la produit à travers une masse d'eau dans laquelle elle se condense, cette vapeur élèvera plus la température de l'eau que si on la faisait servir préalablement à mettre en jeu une machine à vapeur , dans laquelle elle perdrait une partie de son ressort , et que les machines à vapeur , en général , ne doivent pas produire tout l'effet qui est indiqué par le calcul basé sur la théorie actuelle.
Ce dernier point est mis hors de doute par tous les hommes qui construisent des machines ou qui en font usage. Quant au premier , j'ai fait , pour le constater , de nombreuses expériences , sans jamais avoir pu obtenir de résultats assez décisifs pour être cités autrement que comme la présomption d'un fait qui demande un plus ample examen.
L'abaissement de température qui accompagne l'expansion
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de tout fluide aéri forme dans un espace plus grand que celui qui répond au degré de tension où il était d'abord , et le phénomène oppose , ou la production de chaleur qui est toujours la suite de sa compression , me paraissent deux circonstances qui viennent à l'appui de celte assertion.
La nature du calorique nous étant entièrement inconnue, il est aussi difficile d'admettre qu'il est une quantité de calorique inhérente à la nature même des corps en fonction de l'espace qu'ils occupent , que de supposer , comme je lai fait , que la force mécanique qui apparatt pendant l'abaissement de température d'un gaz comme de tout autre corps qui se dilate , est la mesure et la représentation de cette diminution de chaleur.
Ces deux faits , toujours simultanés , forment uue coïncidence bien remarquable ; peut-être, en les comparant, pourrons-nous parvenir à jeter quelques lumières sur cette question. Je vais donc raisonner dans l'hypothèse que l'abaissement de température de la vapeur , lorsqu'elle se dilate , représente exactement la quantité de puissance qui apparaît alors.
11 suivra de là que lorsque la vapeur n'est pas en contact avec de l'eau , et que l on fait varier son volume , sa température est exactement celle qui répond au degré de tension sous lequel elle a été formée. Or , ce fait que j'avais regardé , à priori , comme une des conséquences immédiates de celle manière d'envisager le phénomène , vient d'être mis en évidence et constaté de la manière la plus authentique par une suite d'expériences qu'a faites M. de Pambour 1 , et qui serout publiées incessamment dans une seconde édition de son ouvrage sur les machines locomotives.
La question étant ainsi envisagée , il devient beaucoup plus facile de calculer la quantité d'action ou de travail mécanique que l'on peut obtenir d'une quantité de vapeur qui passe par différents états de pression ; puisque l'on peut considérer son ressort comme croissant ou décroissant sensiblement en progression géométrique, à mesure que l'espace qui la contient diminue ou augmente.
Et comme les nombreuses expériences que l'on a faites , ont permis de former des tables, et même d'assigner des lois représentées par des formules , qui indiquent la pression de
i Théorie de la machine à t aju ur , page 105.
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la vapeur à mesure que sa température varie , on peul , en considérant son volume et sa pression dans deux états consécutifs connus , déterminer 1 effort total qu elle exercerait sur le piston d'une machine à vapeur pour produire un effet quelconque exprimé en dynamies.
Supposons donc que Ton ait renfermé dans un cylindre ABCD , ayant un mètre de section, un mètre cube de vapeur à 100° , et que celte vapeur soit contenue par un piston Cl) , dont le poids équivaut à un kilogramme par centimètre carré , et derrière lequel on a fait le vide; ce qui représente , à peu de chose près, une pression égale à celle que l'atmosphère exerce sur tous les corps au niveau de la mer. L'appareil , d'ailleurs , élant disposé de telle sorte qu'il ne puisse ni céder ni recevoir du dehors aucune portion de calorique.
Si l'on augmente la charge du piston CD , en y ajoutant successivement des poids pour comprimer la vapeur , jusqu'à ce que sa température se soit élevée de 20° , son ressort fera alors équilibre à une pression de 2 kil. par centimètre carré ; et , considérant que son volume augmente de 0,00375 de ce qu'il était à 100° par chaque degré de température , l'espace ABFE qu'elle occupera sera exprimé par
On pourra donc considérer l'effet comme sensiblement représenté par la moyenne de toutes les pressions exercées par la vapeur depuis DC jusqu'en EF multipliée par l'espace parcouru DE.
La pression étant de 1 kil. en DC et de 2 kil. en EF , et croissant en progression géométrique , eu désignant par S la somme des termes, par n le nombre des termes, / le dernier , a le premier , et q la raison , P la pression moyenne ; faisant n — 100 , ce qui suffit pour obtenir une valeur de P assez approchée , et observant que la valeur de / ou la pression de la vapeur en EF , est égale à 2 kil. par centimètre carré , et celle de a qui se rapporte à CD , égale à 1 kil. , nous aurons pour déterminer q
l=aq v -\ q=lf* =1,007
Multipliant cette .valeur par l'espace D E parcouru par le piston , égal à AD — AE=1 — 0,5375 =0,4625 et par 10,000 qui représente le nombre de centimètres carrés contenus dciiis uu mètre carré , on obtient
1,43 X 0,4625 X 10,000 - 6613 kil. ;
ce qui nous indique que l'effet théorique obtenu par la détente d'un mètre cube de vapeur comprimée par un poids de 2 kil. par centimètre carré , qu'on laisse répandre dans un espace qui répond à une pression de 1 kil. et à un abaissement de température de 20°, est représenté par un poids de 6,613 kil. élevé à un mètre , ou par 6'y n ,613.
En faisant un calcul analogue pour connaître les espaces qu'occupe la vapeur, lorsqu'on augmente sa pression do manière à faire élever sa température de 20 en 20 degrés , on trouvera
1° Que pour 140° la pression en G H = 3 kil ,61.
ABHG«= ^ X ' = 0»,319.
GE = 0,537 — 0,319 = 0 m ,218 , P = 2 kil ,83; et pour l'effet total
2,83 X 0,218 X 10,000 « 6170 kil.
2" Pour 1G0° la pression en IK = 6 ki, ,15;
1 + 1 X 60 X 0,00375 ABKU ! * ~0»,199,
IG-0,319— 0,199 *=0 m ,l 20, P = 4 kil ,82; et pour l'effet total,
4,82 X 0,128 X 10,000 5780 kil.
3° Enfin, pour 180° la pression en LM = 9 kiI ,93 ,
^ „ 1 + 1 X»0 X 0,00375 ABLM= — rr0 m ,131 ,
LI ^0,199—0,131 ^0 m ,068, P = 8™,00; et pour reflet total ,
8,00 X 0,068 X 10,000 -5440 kil.
Si nous supposons ensuite que lorsque la vapeur pousse le piston devant elle , et que la chaudière est en communication avec le cylindre , sa température s'abaisse d'une quantité proportionnelle à l'effet dvnamique produit , nous
trouverons que la vapeur s introduisant dans le cylindre à 100 u , et perdant 2(T pendant le mouvement du piston , la température , h la lin de la course , sera de 80° , et la pression de 0 kil ,485. La pression moyenne 0 kil ,727. Soit pour Kïffet total :
0,727 X 1 X 10,000 - 7270 kil. ,
valeur qui se trouve à peu près classée suivant la même loi que les autres quantités auxquelles nous sommes parvenus , en considérant l'effet produit par la vapeur à des températures et à des pressions plus élevées.
En réunissant tous ces résultats , et en les comparant à l'élévation de température qui leur correspond , nous formerons le tableau suivant :
PRESSIONS
en
kilogianmes.
EFFET produit en
kilogramme*
eleve* & i mètre.
lu
Parmi les grandes irrégularités que présentent ces comparaisons , on voit cependant s'établir une espèce de rapport qui paraîtrait indiquer que la quantité de force produite reste au-dessous de celle qui serait représentée par rabaissement de température , et cela aussi suivant une loi décroissante.
Doù A semblerait résulter que la dilatation du mercure ne représente pas l'effet dynamique que Ton peut obtenir de l'expansion dos vapeurs , tel que je le considère ici. Mais on p^'ut dire à cela que le calorique qui élève la température d'un corps es 1 , employé non-seulement à faire varier son volume , mais encore h lui restituer celui qu'il a perdu par l'effet môme de sa dilatation.
Supposons , en effet , que l'on élève une masse d'air de 20° par exemple, son volume sera augmenté de 20 x0,00375 ; mais l'effet de celte augmentation de volume fera abaisser sa température d'un certain nombre de degrés; et, comme la source où Ton puise le calorique pour subvenir à ces deux effets est ordinairement indéGnie , il s'ensuit que celte perle est aussitôt réparée. En sorte que la quantité de calorique absorbée par un corps pour élever sa température est assujettie à deux lois distinctes , mais qui ne sont point assez connues pour permettre d'établir des comparaisons, entre l'échelle fictive des températures correspondantes à l'effet produit que j'ai indiqué dans le tableau , et la portion de calorique absorbée par un corps , seulement pour faire varier son volume.
On sait que le dégagement de calorique qui est produit par la compression d'un corps peut être très-grand , puisque la température de l'air comprimé fortement dans le briquet physique s'élève assez pour allumer de l'amadou , et que du fer que l'on écrouit fortement sur l'enclume arrive à l'incandescence; d'autre part, l'abaissement de température qui est la suite de la dilatation des gaz , peut aussi produire un degré de froid assez intense pour déterminer la congélation de l'eau.
Je bornerai là ces considérations, elles pourront peut-être concourir par la suite à former une théorie qui expliquera un peu mieux que ne le fait celle que Ton admet aujourd'hui, les rapports qui existent entre la génération de la force et f emploi du calorique ; toutefois , je me servirai jusque-là des diverses suppositions que je viens d'établir pour calculer le mode d'action de la vapeur.
Considérons donc une masse de vapeur produite dans une chaudière sous une pression équivalant à 3 ki,, ,61 par centimètre carré , à peu près égale à celle sous laquelle on l'emploie dans les locomotives et dans les machines à expansion , et représentée par un mètre cube de vapeur saturée d'eau à 100\
Nous avons ru , page 249 , que 8a température serait alors de 140° , et le volume AliUG qu'elle occupe de 0,319. Si l'on suppose que le cylindre ABCD , toujours d'un mètre carré de section , soit en communication avec la chaudière pendant tout le mouvement du piston derrière lequel on aura fait le vide, la température de la vapeur, pendant que le piston parcourra A G , s'abaissera de 20°, et l'effet dynamique produit sera représenté par la pression moyenne qui répond entre les termes de 140° et 120" , multipliée par AG , soit
2,83 X 0,319 X 10,000 = 9027 kil .
Pour les machines à détente , il faudra ajouter à cette quantité l'effet dû a la dilatation d'un mètre cube de vapeur passant de 120° à 100° , diminué du volume que lui a fait perdre l'abaissement de température , soit
9027 + 6100= 15,127 kl .
En retranchant de cette quantité la pression atmosphérique, on aura pour les machines sans détente
9,027— (0,319 x 10,000) = 5,837^- , et pour les machines à détente
En calculant par la méthode ordinaire l'effet des machines pour le comparer avec ces résultats , nous aurons , pour le cas où Ton n emploie ni la détente ni la condensation ,
et pour le cas où l'on condense la vapeur,
Si on laissait détendre la vapeur jusqu'à ce que sa température s'abaissât à 100° , nous aurions pour le cas où l'on ne condenserait pas :
1° Comme dessus, pendaut le temps que le piston patcourt AG , et que le cylindre est en communication avec la chaudière , ... . . % . . 8,32Q kil »
2* Pour la détente de la vapeur dans l'espace GÊ ,
6,170— (0,218 X 10,000). ........ 3,900 kil *
3° Pour la détente dans l'espace ED ,
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soit ,
8,820 + 3,990 + 1988 = 14,304^- , et dans le cas où l'on condenserait lu vapeur ,
14,303 + (0,310 + 0,218 + 0,463) X 10,000=24,304^ Si la machine était à basse pression, on aurait simplement
Il suit de là qu'en faisant abstraction des considérations particulières qui changent le régime des machines et en font varier les résultats , telles qu'une condensation plus ou moins complète , des appareils phis ou moins parfaits , eu égard au frottement de la machine et aux perles de calorique , etc., le produit des machines calculé par les moyens ordinaires tels que nous venons de les employer, cl comparé aux résultats que Ton obtient en adoptant le nouveau point de vue sous lequel j'ai cuvisagé les fails , donnerait les rapports suir vanls :
Effet produit par un mètre cube de vapeur à 140° et sous une pression de 3 ka ,61 par centimètre carré, calculé suivant :
La méthode La méthode Rapports, proposée. en usage.
1° Machines à haute pression, avec détente et condensation. . . 16,127 kil « 24,304kih 0,622
2° Idem sans condensation. . .
3° Machines à haute pression , sans détente avec condensation. .
4° Idem sans condensation. . .
6° A basse pression pour l mètre
Ces comparaisons montrent combien les résultats auxquels je parviens s'éloignent de ceux qui seraient indiqués par la théorie actuellement reçue pour calculer la puissance et l'effet des machines; mais par contre ils se rapprochent beaucoup de ceux obtenus par la pratique. 11 est à remarquer que l'abaissement de température de la vapeur , pendant qu'elle produit de la force en se dilatant graduellement en vase clos, ou en s'échappant par un orifice du réservoir dans lequel elle était comprimée , est un fait reconnu non-seulement par la science , mais encore par tous les constructeurs et les praticiens de machines. On sait que tous s'accordent à dire qu'il est nécessaire de maintenir la chaleur du cylindre dans les machines à détente , pour en obtenir l'effet 'sur lequel on a droit de compter. Les ouvriers savent par expérience que
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pour introduire de l'huile dans le cylindre , afin de l'entretenir en état, il suffît d'ouvrir le robinet qui établit une communication entre le réservoir qui la contient efr l'intérieur du cylindre , lorsque le piston des machines à basse pressiou ou à détente est prés d'arriver à la tin de sa course.
Enfin l'abaissement subit de température de la vapeur lorsqu'elle s'échappe dans l'air , circonstance mise à prolit de nos jours pour utiliser son ressort et sa puissance , montre que , dans ce cas, l'effort qu'elle exerce en recul contre les appareils qui la laissent échapper, ou la vitesse qu'elle communique à l'air ambiant, forment un équivalent de la perte de chaleur qu'elle éprouve.
Pendant le mouvement du piston de la machine et lorsque le cylindre continue à recevoir la vapeur , sa pression et ^sa température baissent tout comme lorsque, la communication étant interceptée, elle se détend en vertu de son ressort. Il esl probable alors qu'elle emprunte du calorique à celle qui est contenue dans la chaudière , et que celle-ci s'empare à son tour du calorique que contiennent l'eau et tous les appareils métalliques avec lesquels elle se trouve en contact; c'est pour cela qu'un thermomètre que l'on place entouré de mercure dans l'épaisseur même du métal de la chaudière d'une machine à haute pression » , baisse sensiblement à l'instant même où la vapeur s'en échappe pour remplir le cylindre.
On sait d'ailleurs que le refroidissement qui accompagne l'expansion d'un gaz qui s'échappe d'un réservoir dans lequel il est comprimé, affecte aussi bien la portion de gaz encore contenue dans le réservoir , que le jet lui-même , qui, étant déjà hors de l'oriûce, y a subi tous les effets de la di la lion.
Lorsque la vapeur s'échappe dans l'air par les soupapes de sûreté, sa température , trcs-élevée d'abord s'abaisse tellement et si promptement que l'on éprouve une sensation de froid en approchant la main du courant violent quelle produit alors ; mais il est à remarquer que si sa tension et par conséquent sa vitesse sont nulles, on éprouve tous les effets de chaleur relatifs à sa température , et l'on ne peut en appro-
' Ottc expérience a été faite en 18S2 sur la machine à haute pression de M. Perkins, par îf. Babbagc,de Londres, qui , à celte époque, voulut hien me la coiutnuniauer.
cher sans être brûlé, ce qui semblerait indiquer que , r nc produisant alors aucun effet mécanique et pouvant d'ailleurs immédiatement réparer les pertes qu elle fait par son contact avec les couches voisines , elle peut conserver la température qui répond à la pression atmosphérique sous laquelle elle est formée.
Si l'on observe que l'effet qu'on obtient de la vapeur dans les machines , en l'employant comme on le fait ordinairement , est représenté par un abaissement de température d'environ 20° qui équivaut au trentième environ du calorique employé pour réduire en vapeur l'eau nécessaire à sa formation , on ne sera pas étonné que la faible quantité de combustible nécessaire pour amener la vapeur à un plus grand degré de tension ait pu échapper aux observations. Plusieurs causes peuvent influer sur les résultats de la combustion ; on sait qu'elle est d'autant plus parfaite que la température du foyer est plus élevée , et que l'excès de chaleur de la vapeur tendue contribue à maintenir celle des parois du fourneau et du fover lui-même.
Il me paraît donc évident que dès l'instant où une chaudière produit de la vapeur qui est consommée par une machine au fur et à mesure de sa formation , une partie du calorique est employée à maintenir sa température dans le piston aux dépens de la formation d'une nouvelle quantité de vapeur , et que c'est à celle cause que sont dus les mécomptes que l'on éprouve généralement dans le calcul de la force des machines. Aussi M. de Pambour, dans l'ouvrage qu'il vient de publier sur la Théorie des machines à vapeur » , insiste-t-il d'une manière toute particulière sur ce fait , que la pression de la vapeur sur le piston des cylindres est indépendante de la pression qui est mesurée par la soupape de sûreté de la chaudière , et ne dépend que de la quantité de vapeur consommée dans un temps donné.
La grande vitesse que l'on donne aux pistons des machines locomotives exige une consommation de vapeur considérable à un degré de tension et de température très-élevé. Les chaudières à tubes générateurs permettent heureusement de produire une quantité de vapeur ordinairement bien supérieure à tous les besoins , en sorte que l'excès de production pendant la marche répare aussitôt les pertes ducs à l'a-
1 Liège , 1830 , chez A. Leroux»
256 CIUPITRR VII.
baisscmcnt de température de la vapeur. Aussi ai-je remarqué que les machines ne développent toute l'intensité de leur puissance que lorsque la vapeur, pendant leur marche , soulève violemment la soupape de sûreté.
§ II. Comparaison de la vapeur d'eau avec les gaz perma*nents et les autres corps qui peuvent être employés comme intermédiaires pour servir à la génération du mouvement.
Les gaz permanents diffèrent essentiellement des vapeurs en ce que ces dernières tendent à transmettre immédiatement à tous les corps qui les environnent et avec lesquels elles sont en contact , tout le calorique , et par conséquent toute la force mécanique dont elles sont dépositaires ; tandis que les gaz permanents en conservent la plus grande partic , et n'abandonnent , dans ces mêmes circonstances , qu une certaine portion de leur calorique. Un mètre cube d'air et un mètre cube de vapeur , qui ne pourraient ni perdre ni acquérir aucune partie de calorique par le contact des corps dont ils seraient entourés , et que l'on comprimerait par le moyen de pistons , en les chargeant l'un et l'autre d'un même poids, pourraient, en se dilatant, soulever ces poids, de manière à ramener les pistons exactement à leur première position , quel que fût d'ailleurs l'espace qu'ils auraient parcouru dans l'un et l'autre cas. Mais si cet air et celte vapeur peuvent transmettre leur calorique aux corps environnants , de manière à ne conserver que leur première température , les rôles deviendront bien différents : la température de la vapeur baissera rapidement , il y aura de l'eau réduite, et la vapeur restée dans le piston reviendra au même degré de tension et de température qu'elle avait d'abord ; les gaz permanents conserveront, au contraire , une existence indépendante de leur température , et pourront reproduire , après un laps de temps indéterminé , une certaine quantité de la force qui a servi à les comprimer , et dont on les avait rendus dépositaires par l'acte même de la compression.
Pour éclaircir ceci par un exemple , supposons deux cylindres munis de pistons , ayant chacun un mètre cube de capacité , et que , dans l'un , on ait renfermé de la vapeur , et dans l'autre de l'air , tous deux à la pression ordinaire de l'atmosphère.
Si l'on charge les deux pistons de manière à exercer sur
l'air et sur la Tapeur une pression double de celle qu'exerçait l'atmosphère, la température de la vapeur s'élèvera instautanéracnt à 121°,5 , son volume deviendra
IX 21,5X 0,00375 'a - à
de ce qu'il était d'abord, et les 21°,50 excédant la température dont elle était pourvue ne tarderont pas à se communiquer aux corps environnants* Le piston aura parcouru un espace de
le volume de la vapeur sera réduit à 0 11 ,54 , sa température aura baissé de 21°,5 , et sera revenue ainsi que son ressort au point où ils étaient avant la compression. Aucune partie de la quantité de force qui a été nécessaire pour comprimer la vapeur ne pourra être reproduite, et, suivant l'opinion que j'ai émise , elle sera représentée en entier par le calorique développé dans l'acte de la compression , c'est-à-dire par un mètre cube de vapeur à 100° élevé de 2l°,5.
La température de l'air renfermé dans te second cylindre s élèvera aussi d'une certaine quantité , dont partie représentera là force qui a servi à le comprimer , et qui ne tardera à se transmettre aux corps environnants. Mais une autre portion de ce calorique aura été employée à modifier l'existence de l'air , et à le rendre propre à restituer une partie de la force dont on l'avait rendu dépositaire ; cette portion de la force sera représentée par la somme de tous les poids élevés par le piston lorsqu'on laissera la liberté à l'air de reprendre son premier volume , jusqu'à ce que son ressort revienne à faire équilibre à celui de l'atmosphère.
La facilité avec laquelle se transmet le calorique rend trè»dilficilc l'appréciation de la quantité qui se dégage dans la compression de l'air. Cette quantité connue , on pourrait vn conclure le rapport entre l'effet utile que l'on peut obtenir d'une masse d'air qui a été comprimée , et l'effet qui est perdu par suite de son abaissement de température.
On n'a pas eu jusqu'ici un bien grand intérêt à constater ce phénomène , qui était resté sans rapport avec les moyens employés pour appliquer la chaleur à la production de la force ; mais on peut espérer que le nouvel usage auquel l'industrie semble vouloir appliquer l'air dilaté par la chaleur ,
pour s'en servir comme de la vapeur , mettra sur une voie qui pourra éclairer cetle question.
Les gaz ne sont pas les seuls corps qui puissent cire employés comme intermédiaires entre le calorique et la puissance mécanique. Tous les corps de la nature paraissent susceptibles de jouer ce rôle , puisqu'il n'en est aucun qui soit étranger à l'iulluence de la chaleur. Prenons l'eau , par exemple , qui est regardée comme le moins compressible des corps , et examinons si celle propriété ne dérive pas de sa grande rapacité pour le calorique eu égard à sa dilatation.
Un mèlrc cube d'eau dont la température sera élevée d'un degré, se dilatera de 0,000433 de son volume primitif. Cette quantité de calorique suflirait pour réduire en vapeur à 100°
1000 fV . C1
qui produiraient un volume de
1,54 x 1700 = 2618 mètres cubes de vapeur à 100°.
Nous avons vu , page 249 , que l'effet obtenu d'un mètre cube de vapeur élevé a une température de 20° répond environ a 7,000 kil. d'eau élevés à un mètre; d'où il suit que les 2,G18 mètres cubes de vapeur à 100° pourraient sullire à élever 2,018 x 7x5=91,030 mètres cubes d'eau à un mètre.
Mais un degré de température faisant dilater l'eau de 0,000433 de son volume primitif, fera élever le piston derrière lequel elle est contenue de 0 m > 000433, d'où il suit que pour obtenir, par le moyen de la compression de l'eau , le même effet que si on eût employé le calorique à produire de la vapeur , il eût fallu charger le piston d'un poids progressivement décroissant , dont le moyen terme eût été de
=21,300,000 mètres cubes deau,
pression qui dépasse de beaucoup tous les moyens d'observation qui sont en notre pouvoir.
Un calcul analogue montrerait comment tous les autres corps , le fer , par exemple , peuvent devenir les intermédia ires du calorique pour produire des effets analogues; on a même essayé quelquefois de faire usage de ce métal lorsqu'il était question d'obtenir des efforts auxquels on n'aurait
pu arriver par aucun autre moyen. Et c'est de cette manière
3 ue des murailles latérales d'une galerie du Conservatoire es arts et métiers , qui s'écartaient l'une de l'autre , ont été rapprochées et mises dans leur première position.
A cet effet, M. Molard, qui était alors conservateur de cet établissement, et qui est l'auteur de celte ingénieuse invention, fit percer les murs de la galerie en regard l'un de l'autre; on introduisit dans les ouvertures également espacées de Portes barres de fer terminées par des écrous ; on échauffa avec des lampes la moitié de ces barres , en laissant toujours une barre froide entre deux barres échauffées, et eu ayant soin de serrer les écrous de celles-ci à mesure qu'elles s'allongeaient. Cette première opération commença à déterminer un léger mouvement dans les murs de l'édifice : on en fit alors autant sur la deuxième série de barres , et ainsi de suite jusqu'à parfait rétablissement de l'aplomb des murs.
1 /action du fer ne fut point ici la môme que dans le cas précédeul , sa cohésion dut être mise en jeu aussi bien que sa dilatation , et c'eût été la première de ces propriétés qui aurait fait défaut contre un obstacle beaucoup moindre que celui qui eût été nécessaire pour s'opposer au mouvement de retrait , suite de son refroidissement.
Je bornerai là mes réflexions sur un sujet dont chacun saura apprécier l'importance. Du calorique qui est employé par l'industrie à produire de la force, et aux usages domestiques, une faible partie seulement est utilisée; une autre, quautité bien plus considérable, et qui pourrait suffire à créer d'immenses valeurs et à augmenter d'autant la richesse nationale , se trouve absolument perdue ; c'est là uu des vices que l 'étal d'avancement auquel sont arrivées les sciences me paraît susceptible de parvenir à corriger, si les hommes spéciaux dirigeaient leurs études vers ce but.
§ III. De l'emploi de la vapeur dans les diverses machines
en Usage dans l'industrie.
De quelque manière que l'on considère le mode d'action que la vapeur exerce sur les machines pour les mettre en mouvement , il faut toujours en revenir à considérer la quantité d'action que ces machines développent comme étant mesuré» par lu quantité de vapeur quelles consomment.
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Ainsi que bous Tarons tu, la différence d'état et de tenw pérature ae la vapeur , du moment où elle est admise dans le cylindre au moment où elle en sort , joue aussi un grand rôle dans la production du mouvement. Ce n'est donc que par la combinaison de ces deux conditions simultanées : la masse 4e vapeur , sa tension et sa température considérées pendant qu'elle agit sur les pistons, qu'il est possible d'apprécier exactement quelle quantité de travail on peut obtenir des machines.
difficulté d(
yases clos et de l'empêcher de fuir, augmenté avec sa tension, il est nécessaire d'apporter d'autant plus de précison dans la construction des machines , que l'on emploie delà vapeur plus chaude et plus tendue. Celle précision d'exécution , de laquelle dépend la force de la machine , est donc l'objet le plus important de l'art du constructeur.
On peut calculer que les moyens d'exécution que l'on possède aujourd'hui ne permettent pas de faire des machines capables d'employer utilement la vapeur à une tension supérieure à 5 et tout au plus a 6 atmosphères. On parviendra sans nul doute à étendre beaucoup cette limite; mais on l'a vainement tenté jusqu'ici,
Indépendamment des obstacles que l'imperfection des machines apporte au bon emploi de la vapeur à des pressions Irès-élevées , il en est d'autres encore , relatifs à l'excès de perte de chaleur que l'on éprouve en raison de l'élévation de température, qui est la suite d'une grande tension.
Un grand nombre d'expériences qui ont été faites pour évaluer celte perte ont amené à ce résultat : que de la vapeur à 100 degrés enfermée daus des enveloppes de tôle ou de fonte de fer exposées a l'air, éprouve un refroidissement qui est exprimé par la condensation de l kil -,80 de celle me me vapeur par heure et par chaque mètre carré de surface exposée à l'air. . . ...
J,a perte de calorique est d'autant plus grande que la vapeur est plus tendue; comme elle à pour résultat de déterminer la condensation d'une certaine quantité d'eau dans les cylindres , cette eau embarrasse la marche des pistons , cri réttd le jeu plus difficile, et nuit, par conséquent, au bon effet de la machiac. '
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Les machines à basse pression sont au contraire dans des conditions d autant plus avantageuses que Ton emploie la vapeur moins tendue. La pression de l'atmosphère se trouvant alors égale et même supérieure à celle de la vapeur qui est renfermée dans les appareils , il n'y a plus de perte possible. Les pertes résultant de l'abaissement de température de la vapeur sont aussi considérablement atténuées par la facilité que l'on a d'échauffer les réduits dans lesquels sont enfer^ niées les machines. Les ouvriers s'accoutument d'ailleurs facilement à supporter un grand degré de chaleur sans eu élio incommodés.
Quel que soit le système des machines et le mode d'action que la vapeur exerce pour les mettre en jeu, la quantité de travail qu'elles produisent est toujours relative au degré dé tension auquel la vapeur a été admise dans les cylindres et à celui qui lui reste au moment où l'on cesse de l'utiliser en la laissant échapper ou en la condensant.
L'industrie fait usage de trois genres de machines qui de* mandent à être étudiés séparément, savoir: les machines à haute pression, lés machines à basse pression, et celles à haute pression et à détente avec ou sans condensation.
D'après ce que j'ai dit, page 255 , l'abaissement de température de la vapeur pendant là marche du piston, aurait pour résultat de diminuer reflet de la machine , s'il n'y était pas pourvu par un grand excès de vapeur que doit fournir la chaudière ; c'est là le cas ordinaire des machines locomotives.
En supposant donc que la puissance de la machine est représentée par une pression constante égale au ressort de la vapeur pendant la marche du piston , diminuée de la pression de l'atmosphère , il sera aisé de calculer la quantité de travail qu'elle peut fournir dans un temps donné.
Le travail des machines est assimilé ordinairement a celui du nombre de chevaux auquel on suppose qu'il peut équivaloir. Dans les machines de Watt , à basse pression et à condensation , qui sont les plus anciennement connues , les ingénieurs anglais calculent la force d'un cheval comme étant représentée par une aire ou surface circulaire de 30 pouces anglais , soit un cercle de 5p ouc ,47 de diamètre avec une vitesse de 3 pieds anglais par seconde.
Une machine de 30 nouées anglais de diamètre représente donc une force de 30 chevaux.
Pour apprécier la consommation de vapeur et l'effet d'une pareille machine , nous remarquerons que le pied anglais étant égal à 0 ID ,3048 , la surface d'un cercle de 30 pouces de diamètre équivaudra à
(0,3048 X 2,50V —) X 3,14=0,4553 mètres
carres ,
et la capacité du piston qui répond à l'unité de vitesse , à 0,4553 X 0,3048 X 3 = 0,4164 de mètre cube.
La pression de la vapeur à 100° , telle qu'on l'emploie ordinairement dans les machines de Watt, avant une tension représentée par un poids de 1 kil. par chaque centimètre carré , exerce un effort égal sur la face du piston lorsqu'on a fait le vide derrière.
En supposant que la vapeur fût entièrement condensée et le vide parfait , la pression sur le piston serait égale à 4,553 kil. , et la force du cheval serait représentée par
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Mais la condensation de la vapeur ne produit jamais un vide parfait ; le frottement des diverses parties de la machine consomme toujours une partie de sa force ; sa température baisse nécessairement dans l'acte de sa dilatation en passant par les orifices pour venir remplir le piston ; enfin , il y a toujours de la chaleur perdue par toutes les surfaces exposées à l'air dont la température est nécessairement moins élevée que celle de la vapeur ; l'effet utile que l'on peut en obtenir en réalité , reste donc toujours beaucoup au-dessous de cette appréciation.
Les mécaniciens , qui , au reste , ne sont pas d'accord sur ce point , estiment la force du cheval de vapeur , les uns à 75 , les autres à 80 , à 90 , et jusqu'à 100 kil. , élevés à un mèlre par seconde 1 ; il est évident que ces évaluations sont
1 Je crois à propos d'insérer ici , en entier, une lettre que j'ai reçuo de M. A. Scldumberger , de la maison Scldumberger, Kœcbliu et compagnie, relative à quelques questions que je lui avais adressées sur l'emploi et l'usage de la vapeur à Mulhouse. Secrétaire de la Société industrielle d'une ville qui , par sa position , a le plus grand intérêt à bien utiliser le combustible dont elle fait une énorme consommation, M. Scldumberger, par ton expérience, «on instruction, cl ses lumières,
plus ou moins Traies , suivant que les machines ont été plus ou moins bien établies , et suivant la manière dont elles fonc-
pouvait , mieux que personne, me donner un avis en connaissance de cause sur les diverses questions que j'ai cru devoir soumettre à son bon jugement.
« Vous m'adressez sept questions : «
» 1° Ce que Ton entend à Mulhouse par la force d'un cheval de machine à vapeur ?
» Déjà depuis longtemps on a renoncé ici à prendre comme élé- » ment pour calculer cette force, le diamètre des pistons et leur vitesse; » cela eatraînait à des calculs qui n'étaient pas toujours clairs pour » tout le monde : nous avons du reste un instrument simple et bien »» exact pour mesurer les forts moteurs, aussi bien que les petits (le v frein de M. Prony, modifié, V. Bulletin n° 7 , pages 14 à 48, de la » Société industrielle de Mulhouse , n° 8, page 250). Ou a généralc- » ment aiopté ici , pour force d'un cheval , 100 kil. élevés à un mèlre » par sec >nde. Cependant MM. les constructeurs de machines , depuis w quelque temps, se bonumt à admettre 75 kil. au lieu de 100 »» ( V. Aide mémoire de mécanique pratique, par Arthur Morin , 1837 , » page 163). Et , à moins qu'on n'en soit spécialement convenu avec »i eux, ils ne fournissent à présent que des chevaux de 75 kil. 5 bien » entendu toujours à une pression donnée , qui , pour les machines de » Woolf dites à moyenne pression , et généralement usitées chez » nous , est de 2 à 3 atmosphères en sus de la pression atmo- >' sphérique. Beaucoup d'expériences ont été fai'es au frein dans les der- » nières années , tant sur des moteurs hydrauliques que sur des moteurs » à la vapeur (V. Expériences sur les roues hydrauliques , par Arthur » Morin , 1838 , et derniers numéros des Bulletins de la Sociélé indus-
trielle de Mulhouse); et il est très-rare maintenant qu'il s'élève la »• moindre contestation depuis qu'on a un moyen si simple de mesurer »> la force des moteurs.
>» 2° Quelle est la consommation de houille par heure et par force de m cheval ?
i) Cela dépend beaucoup de la qualité de la houille. Nous en avons » ici depuis les plus mauvaises, h 2 fr. les 100 kilog. , jusqu'aux meil- » leures de Rivc-de-Giers i Saint-Etienne et Sarrebriick, de 3 fr, 60 c. >» à 5 fr. les 100 kilog. On admet assez généralement qu'il faut pour une >» machine à vapeur de moyenne pression , depuis la force de 10 chew vaux et au-dessus jusqu'à 50 et 60 chevaux , munie de bonnes chau- » dières, le tout en bon état, au moins 5 kil. de houille, qualité »» moyenne , par heure et par force de cheval (de 100 kil. à 1 mètre » en une seconde ). Aucune des promesses des constructeurs, annonçant » que leurs machines à vapeur n'employaient que 2 '/i ou 3 kil. y par heure et par force d'un cheval , ne s'est réalisée jusqu'à *> présent.
» 3° Combien , dans l*s bonnes chaudières t 1 kil. de bouille peut-il » évaporer de kil. d'eau?
» Cela dépend encore de la qualité de la houille; mais dans de » grandes chaudières disposées sur un fourneau d'une construction pyro- » technique bien entendue , nous n'avons obtenu, dans des expériences » répétées plusieurs fois et plusieurs jours de suite, que 5 '; 4 , tout au » plus 5 *; 4 kil. d'eau évaporée par kil. de houille , qualité de Rive-dc- » Giers, de Saint-Etienne ou de SarrebrucL (V. Bulletin n° 1 , de la
tionncnt. Il est une foule de causes qui influent sur la marche et la quantité de travail que fournissent les machines , et
» Société industrielle de Mulhouse, p. .18.) Vous trouverez , Bulletin n* »» 2, page 61 et suivantes, qu'où a obtenu plus de 7 kil., mais il a *> été prouvé depuis qu'il sortait de l'eau par le bouillounement à tra- »» vers les tuyaux de vapeur. Plusieurs autres essais , consignés dans » des numéros suivants , n'ont donné que 4 , 6 , et au plus 6 a / 4 h kil.
»> 4° Quelle est la différence de faculté évaporante des houilles de ti diverses qualités comparées avec leur prix?
» La valeur calorifique des combustibles en général, du moins A >» Mulhouse, est, à très-peu (*e chose près, en rapport avec les » prix.
» 5» Quelle économie trouye-t-dn à employer les machines à deux »' cylindres 1 , dites de Woolf ?
» C'est l'économie de 15 , 20 , même jusqu'à 30 p. °; 0 dans le n combustible, qui fait préférer ces machines, quoique leur construc- « tiou soit plus compliquée et leur entretien plus coûteux que dans S les machines à basse pression, dites de Watt. Celles de ce système, >* que nous avions dans notre pays , ont toutes été changées ou rem- » placées. Depuis quelque temps oh commence à faire des machines n à haute pression , de 5 , 6* , et même de S atmosphères en sus de » la pression extérieure, avec un seul cylindre et avec détente de la » vapeur; mais leur résultat, quant à l'emploi du combustible, n'a » pas encore donné d'économie sur les machines du système de Woolf, » à deux cylindres et à moyenne pression , 3 à 5 atmosphères , quoiu que la théorie indique que cette détente doit donner de meilleurs >i résultats.
n 6'» A quelle pression la vapeur est-elle employée ?
■n Dans les machines du système de Woolf, à deux cylindres et à »' condensateur, la pression varie de 2 jusqu'à 5 et 6 atmosphères en » sus de la pression extérieure. Le vide dans le condensateur , de 0 m ,35 » à 0 ,n ,70, suivant qu'on laisse entrer plus ou moins d'eau froide et » que la condensation se fait plus ou moins bien. A l'une de nos mari chines à vapeur, le baromètre en communication avec le condenm sateur indique presque constamment 0 m ,62 à 0,6-5 de vide.
»> 7° On n'a pas remarqué que la quantité d'eau évaporée , lorsqu'on >i produit de la vapeur tendue , soit plus ou moins considérable que >• lorsque la production a lieu à la pression ordinaire ; mais lorsqu'on » Veut obtenir de la vapeur à une forte tension , par exemple : à 8 , n à 10 atmosphères et audessus , on trouve dans la pratique en grand une » foule d'inconvénients qui obligent à y renoncer , parce que les moyens » qu'on à de les éviter ne sont pas encore assez parfaits.
» Les Bulletins n»* 42 et 43 , de notre Société industrielle , con- » tiennent des notices sur les machines à vapeur , qui ne peuvent n manquer d; vous intéresser ; dans divers autres bulletins ,sout encore h relatés des essais au frein , des applications de l'air chaud pour »i alimenter les foyers; objets que je vous engage à lire , et qui pouri» ront vom être utiles pour l'ouvrage que vou3 vou? proposez de i> publier.
»» Je désire que les renseignement* que je viens do vo is d» n ier » répondent à ce que vous vmliez co maître.
»» Recevez , Monsieur , etc. ,
»> J.-A. SuRX.rnBEnr.Ei. »
qui sont indépendantes du fait et de la rolonté du constructeur ; c'est pourquoi on a pris l'habitude de désigner daus les marchés la force des machines à basse pression , système de Watt , en déterminant le diamètre du cylindre , sans faire mention de sa vitesse ; car une des conditions qui jusqu'ici ont été regardées comme essentielles à leur construction et à leur emploi , était que cette vitesse ne s'éloignât guère de trois pieds anglais , un peu moins d'un mètre par seconde.
Il serait plus naturel , aujourd'hui que l'on ne peut plus s'en tenir à ces approximations , et qu'il devient nécessaire ^d'employer une unité plus exacte, d'indiquer la force de la machine en désignant le nombre de mètres cubes de vapeur qu'elle peut produire et consommer dans un temps donné , ainsi que le degré de tension auquel elle est admise dans le piston , et celui qui lui reste lorsqu'elle en sort , soit qu'elle se répande dans l'atmosphère ou que son ressort soit brisé par reflet de la condensation ; ces éléments sont suffisants pour apprécier en dynamics sa force et la quantité de travail qu'elle peut produire.
La consommation d'une machine de Watt de la force de 30 chevaux étant égale à 0 m ,4164 cubes de vapeur par seconde (voir page 262) , il s'ensuit que la force d'un cheval est représentée par un peu plus d'un demi-pied cube ,
ou 50 mètres cubes de vapeur à l'heure ; ce qui représente en nombre rond 30 kil. d'eau. Cette masse de vapeur , si elle était employée entièrement à produire un effet utile , représenterait une quantité de travail de 500 dynamics ; niais comme nous avons vu que l'on avait été amené par l'expérience à ne calculer que sur un effort , que l'on peut estimer en moyenne à 80 kil. , avec une vitesse de 1 mètre par seconde , sa véritable puissance sera exprimée par
— ^—-288 dynamics.
D'après les observations que j'ai faites et que j'ai rapportées , page 242 , sur la force des chevaux , dans les conditions que j'ai iud quées , on peut calculer que l'effort dont ils sont susceptibles s'élève en moyenne i 53,50 , et h
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résultat do la journée à 1 ,058 dynamies ; d'où il suit que la force du cheval n'est que les deux tiers de celle de la machine mesurée directement sur le piston , indépendamment de la Titessc des deux moteurs; et que la machine peut accomplir la journée du cheval en travaillant pendant
— 88 - =2= 3 heures 40 minutes.
Une machine à vapeur du système de Watt , consomme 6 kil. au plus de houille par heure et par cheval ; et comme l'usage Je ces machines , sauf quelques exceptions commandées par des circonstances particulières, ne prend une grande extension que dans les localités où il existe des facilités pour se procurer de la houille à un prix modéré , on peut estimer que les 6 kil. de houille menue , à raison de 20 fr. le tonneau , coûteront 0 f ,12.
Pour évaluer la dépense totale de la machine , il faut ajouter à ce chiure l'intérêt de l'argent employé à son achat , le loyer du local , les frais d'entretien , les réparations journalières , l'amortissement , le salaire du chauffeur mécanicien , etc. Toutes ces dépenses peuvent s'élever annuellement à 7,500 fr. pour une machine à 30 chevaux , ce qui peut équivaloir à une augmentation de dépense de 4 à 6 centimes par heure et par cheval ; ensorte que la dynamie reviendrait dans les conditions que je viens d'exprimer à
le huitième environ de ce qu'il en coûte par les moteurs animés.
Les machines dans lesquelles on cmploie^d'abord la vapeur à haute pression, que Ton condense ensuite après l'avoir laissé détendre, sont les plus compliquées, mais en même temps les plus avantageuses de toutes. Woolf est le premier qui ait fait aux machines à vapeur l'application de ce principe. Son appareil est composé de deux cylindres ABCD , EFGH parallèles ( pl. 6 , fîg. 32 ), dont l'un ABCD a une capacité plus grande que celle de l'autre , ordinairement dans le rapport de4àl.
La vapeur est d'afcord introduite dans le petit cylindre au-dessus du piston IK, à l'instant où, après avoir fait son mouvement de C en A , ce piston est sur le point de rêve-
nir do A en C. À cette époque le mécanisme de la machina fait ouvrir en D un tiroir qui met le cyliudre ABCD en communication avec EFGH. Le vide est alors opéré dans la partie LMGH du cylindre qui a été mise au même instaut en communication avec le condenseur.
A l'origine du mouvement, la pression sur le piston IK est nulle , puisque la vapeur est également tendue au-dessus et au-dessous de lui ; sur le piston LM , au contraire , elle est la même que dans la. partie du cylindre IKCD. Mais à mesure que 1K marche vers CD , LM marche vers GH , et l'espace EFLM augmente dune quantité quatre fois plus grande que celle dont IKCD diminue; en sorte que la pression de la vapeur sur 1K augmente , et celle sur LM diminue pendant le mouvement des pistons de I en Cet de LcuIL Les pistons arrivés en 1>C et en I1G , la pression sur 1K est la plus grande et sur LM la plus petite possible.
L'ensemble de ces pressions , d'après ce que nous avons dit, n'est pas aisé à calculer. La vapenr, en remplissant le cvlindre ABCD, éprouve un refroidissement qui tend à diminuer sa tension et à en condenser une partie ; mais comme elle est alors en communication avec la chaudière , une partie de ces pertes est aussitôt réparée par la nouvelle vapeur qui Y afflue en vertu de son excédant de pressiou , et par la chaleur fournie parles cylindres et leurs enveloppes. D'un autre côté , à l'instant où le piston IK est arrivé au bout de sa course et que la vapeur contenue dans IKCD est mise en communication avec le cylindre EFGH , c'est uniquement en vertu du ressort dû à sa dilatation qu'elle presse le piston LM; et l'on voit évidemment que le refroidissement u'elle éprouve dans ces diverses phases ne lui permet pas exercer sur les pistons, pendant leur trajet dans les cylindres, toute la pression qui est indiquée par le calcul direct.
Ces machines ont l'inconvénient d'être compliquées et de multiplier les surfaces exposées à l'air. On commence aujourd'hui à les remplacer par des machines à un seul cylindre dans lequel on laisse entrer la vapeur , avec toute la tension qu'elle a dans la chaudière pendant le quart , le tiers ou toute autre proportion de la course du piston ; après quoi on ferme la communication, et on laisse la vapeur se défendre jusqu'à la fin de sa course, en la condensant ou en la laissant échapper.
Il me parait hors de doute que, pendant ce mouvement ,
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il doit y avoir de l'eau produite par suite de l'abaissement de la température , et de la perte de calorique par les surfaces des appareils ; mais la plus grande partie reste probablement à l'état vésiculaire , et passe dans le condensateur ou se répand dans l'air sous cette forme. Ces conjectures , au reste , sont appuyées par les observations de tous ceux qui font usage des machines à détente, et qui savent combien les résultats qu'ils obtiennent restent au-dessous de ce que la théorie indique.
Que le cylindre soit en communication avec la chaudière , ou que la vapeur agisse seulement en 6e détendant et en vertu de son ressort , la pression de la vapeur sur les pistons est constamment inférieure à celle qui est indiquée par le calcul '; en sorte que pour obtenir en pratique le maximum d'effet utile , on est obligé de laisser entrer dans les cylindres une quantité de vapeur qui dépasse toujours celle qui serait indiquée par le calcul direct des tensions.
Les constructeurs, qui sont identiliés avec toutes ces difficultés , ont cherché à les surmonter en élevant la température des appareils dans lesquels agit la vapeur. Pour arriver à ce but, ils ont fait circuler la vapeur dans de doubles enveloppes autour des conduits et des cylindres , afin d'y maintenir une chaleur qui pût réparer celle que perdait la Vapeur pendant le travail ; mais comme ils ne faisaient qu'augmenter l'étendue des surfaces exposées à l'air , et que, si la température et la tension de la vapeur étaient maintenues plus élevées dans les cylindres, elles s'abaissaient d'autant dans les enveloppes, on a enfin reconnu que ce mode, sans offrir aucun avantage , compliquait la construction des machines , et on a fini par y renoncer.
Quelles que soient les dispositions que l'on adopte, il est évident que 1 effet de la vapeur dans les machines , abstraction faite des pertes inhérentes au système employé , est toujours relatif à l'état où elle se trouve au moment où elle commence à agir sur le piston , comparé à celui où elle est lorsqu'on la laisse échapper dans l'air , ou bien qu'on la condense ; et il suffit que ces deux circonstances soient semblables pour que ces effets soient les mêmes dans tous les cas.
Il serait très-difficile d'apprécier en nombres la quantité de puissance mécanique que peuvent fournir les machines à
1 Thioricde la machine à raj evr, Guyonneautlc Tambour , p. 24.-
DfcS MOTEURS. 20)9
haute presion, à détente, avec ou sans condensation. Le calcul indique que de la vapeur à 140° comprimée par un poids de 3 kiU ,61 par centimètre carré, que Ton emploierait à cet état , sans délente , en faisant le vide derrière le piston , devrait produire un effet un peu supérieur à celui que loti obtiendrait si sa température notait qu'à 100°; cl, qu'en la laissant détendre jusqu'à ce que sa pression fut égale à celle de l'atmosphère , on obtiendrait encore , par l'effet de sa détente , une quantité de travail à pou près égale à celle déjà obtenue , en sorte qu'une machine à haute pression % à détente et à condensation , dans laquelle ou emploierait de la vapeur tendue par quatre atmosphères, devrait produire un effet double de celui qu'on obtiendrait d'une machine do Watt avec la même quantité de vapeur.
Ce résultat est même le moins exagéré de tous ceux qui sont indiqués par les méthodes que l'on emploie le plus ordinairement pour calculer la puissance mécanique que l'on peut obtenir d'une quantité déterminée de vapeur à une pression élevée ; et cependant il est bien supérieur à ce que l'on obtient en pratique, puisque l'on voit qu'à Mulhouse, M. Schluinberger (note , page 202) n'estime qu'à 20 pour 100 environ 1 économie de vapeur produite par les machines de Woolf sur celles de Watt.
On ne peut cependant attribuer l'existence de ce déficit ni aux pertes de vapeur , ni au refroidissement des surfaces , ni même à la perte de ressort et de chaleur de la vapeur , conséquence nécessaire de son entrée dans les cylindres et de sa dilatation ; il faut donc qu'il existe quelque autre phénomène qui échappe encore à la science et aux observations , et qu'il serait du plus haut intérêt pour la pratique de découvrir.
Les avantages que la théorie semblerait attribuer à l'emploi de la vapeur à des pressions et à des températures élevées , se trouvent ainsi complètement démentis par la pratique ; c'est pour cela qu'aucun système de machine n'a encore prévalu , et que les nombreux raisonnements que l'on a faits contre les machines de Watt , pour démontrer leur infériorité sur celles de Woolf, n'empêchent pas qu'il ne s'en construise encore un grand nombre. Du calorique que contient la vapeur, la seule portion qui soit utilisée est celle qui sert à élever sa température après sa formation ; l'expérience a toujours démontré que celte quantité est insensible, eu égardà celle qui est nécessaire pour faire passer l'eau de l'état liquide à l'état
gazeux ; mais dans toutes les machines , cette dernière partie de la chaleur est absolument perdue pour l'effet utile , puisque la vapeur, après avoir servi, cède à l'air daus lequel on la rejette , le calorique dont elle était pourvu 1 , ou bien le cornmuniqne à leau dans laquelle on la condense pour faire le vide sous les pistons.
Cette difficulté fut sentie et appréciée par le célèbre Montgolfier , et ce fut lui qui me communiqua , lorsque j'étais bien jeune encore, l'opinion bien arrêtée dans laquelle il était : qu'il existe une véritable identité entre le calorique et la puissance mécanique qu'il sert à développer , et que ces deux effets ne sont que la manifestation apparente à nos sens d'ua seul et même phénomène.
Imbu de cette idée, il pensa que le mode le plus avantageux d'employer la chaleur à la production de la force , était d'utiliser directement le ressort qu'acquiert l'air par suite de son élévation de température dans l'acte de la combustion. Cette vaste conceptiou qu'il essaya de réaliser pratiquement , donna naissance à une machine qu'il nomma Pyro-Bélier , et dont le principe , ayant devancé le siècle comme la majeure partie de ses autres conceptions, ne put à cette époque se répandre dans le monde industriel. Depuis lors il a été tenté un grand nombre d'expériences pour arriver au même but. Une machine d'une grande puissance ayant pour principe de son mouvemeut l'emploi de l'air dilaté par l'acte même de la combustion , a été placée , en Amérique , à bord d'un bateau à vapeur , et les premiers résultats ont été couronnés d*un succès qui a dépassé tout ce que l'ou pouvait espérer.
Biais , comme dans toutes les autres innovations qui se rapportent à des explications aussi délicates et aussi difliciles de la science à la pratique, un grand nombre de dispositions de détail n'ont pas été suffisamment étudiées, et la machine n'a pu encore acquérir dans toutes ses parties cette harmonie et cet ensemble de bonne exécution qui seuls peuvent en réaliser l'emploi au bénéfice du public. On sait combien le public exige de régularité dans tout ce qui est destiné à pourvoir à ses besoins; on connaît la juste sévérité de ses jugements contre toute innovation qui lui est présentée avant d'avoir été suffisamment mûrie. Cette sévérité est souvent funeste aux inventions , parce que les inventeurs , toujours trop disposés à négliger les détails et les résultats matériels
qui peuvent être sentis de tout le monde , se laissent trèsfacilement éblouir par la considération de perfectionnements qui ne sont souvent appréciables et appréciés que par eux-mêmes; mais il n'en est que plus important , lorsqu'on s'occupe d'une invention ou d'une amélioration capitale, qui doit étio soumise au jugement public, de ne pas se presser de les mettre au jour tant qu'on ne s'est pas bien assuré que les résultats auront toute la certitude et toute l'évidence nécessaires.
III, Des machines locomotives.
Les machines locomotives sont d'une création trop récente et sont trop peu avancées , pour que j'espère que les considérations dans lesquelles je viens d'entrer puissent encore de sitôt servir à leur perfeclionnement.Mais comme l'art d'employer la chaleur à la production de la force se trouve essentiellement lié à leur progrès futur, j'ai cru convenable de faire précéder ce que j'avais à dire sur les locomotives , des réflexions qui mont été suggérées par l'étude d'un sujet si intéressant.
La tension à laquelle on a employé jusqu'ici la vapeur dans les machines locomotives , u'a jamais dépassé 1 à 5 fois celle de l'air atmosphérique , ce qui répond sur le piston à une pression égale à 3 ou 4 atmosphères ; car la vapeur ne commence à produire un effet utile que lorsque son ressort commence à surpasser celui de l'air atmosphérique.
Cette pression est donnée immédiatement par la charge de la soupape de sûreté; en sorte que dès que l'on connaît sa surface, et la charge en kilogrammes qui répond à la combinaison des leviers à l'extrémité desquels sont placés les
Soids , on peut calculer l'effet de la machine sans être obligé c faire aucune réduction.
La pression qui répond à une atmosphère est représentée par la charge résultant d'une colonne d'eau de 10 m ,33 de hauteur, ce qui équivaut à un poids de 1 ki, -,033,on, en nombre rond, 1 kil. pour chaque centimètre carré. La véritable force d'une machine qui est mise en jeu par de la vapeur dont la tension est plus grande que celle de l'air atmosphérique , est donc mesurée par l'excès de la tension de la vapeur sur celle de l'air. Le poids de l'air qui presse sur tous les corps avec lesquels il est en contact n'est pas le même partout; ce poids est relatif à la densité de l'air et à la hauteur
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de la colonne, à partir du point où se trotire plaeé le corps que Ton considère jusqu'à l'extrémité supérieure des couches atmosphériques; en sorte que le mode d'action d'une machine serait tout différent dans un lieu très-élcvé et au niveau de la mer.
Les machines locomotives qui ont été construites jusqu'ici , admettent la vapeur dans le cylindre avec toute la pression sous laquelle elle est formée dans la chaudière. Cette disposition, qui est la plus simple de toutes, a été adoptée par suite de la nécessité où l'on s'est trouvé de réduire le plus possible le poids des machines, afin de ne pas trop fatiguer les rails. L'art de construire les machines locomotives étant , à l'origine des chemins de fer, dans sa première enfance, celles qui furent construites et employées alors étaient trèslourdes et entraînaient promptement la détérioration des rails. La première chose à laquelle les constructeurs durent s'attacher , fut donc d'en diminuer le poids en cherchant , p u* le choix de meilleurs matériaux et de dispositions plus convenables, à leur donner les qualités qui leur manquaient. Le poids de la chaudière contribuait principalement à la pesanteur des machines; mais au moyen des tubes générateurs, on est devenu maître de le réduire bien au-dessous de ce qui était nécessaire pour que l'adhérence des roues sur les rails restât égale à l'effort qu'elles devaient faire pour entraîner les convois.
Les machines locomotives ont reçu aujourd'hui , dans les détails de leur exécution , presque tous les perfectionnements que comportent les ressources de l'art. La nouvelle disposition , qui tend a se généraliser , et qui consiste à les établir sur six roues au lieu de quatre , et l'augmentation de force que l'on donne aux rails , ont levé les obstacles qui s'opposaient à ce que l'on augmentât leur poids; on peut donc s'occuper à chercher, et peut-être trouvera-t-on bientôt le moyen d'utiliser la détente de la vapeur, surtout si quelques perfectionnements permettaient d'employer la vapeur à un degré de tension supérieur à celui sous lequel on l'utilise aujourd'hui.
Les machines locomotives que Ton construisait avant 1 823 ne pouvaient suffire à la production que dc300kil. de vapeur à l'heure. Je dus à la protection éclairée que , dès celte époque, le gouvernement accordait à l'industrie, de pouvoir introduire en France, exemples de droits, deux machines
du célèbre constructeur sir Robert Slewensdo 4 de Ncwcastlcsur-Tyne, telles qu'où les employait alors sur le chemin de fer de Darltnglor. L'une d'elles fut envoyée à M. Haleté, constructeur distingué de machines à Arras, pour qu'il l 'étudiât; et l'autre fut transportée à Lyon pour servir de modèle à celles que je devais y faire construire pour le service du chemin de fer. Il résulta des essais multipliés qui furent faits sur ces machines à Arras et à Lyon , que leur production ne pouvait dépasser 300 kil. de vapeur à l'heure, quantité qui resta exactement la même , quelle que fût d'ailleurs la pression , et , par suite , la température à laquelle cette vapeur se formait, sans qu'il fût possible de remarquer aucune différence dans la quantité de combustible employé.
Ces machines étaient calculées pour travailler avec des soupapes de sûreté chargées de GO livres anglaises par pouce carré, soit 4 kil. par centimètre, ce qui répondait à 4 atmosphères.
Nous avons vu, page 265, que la force d'un cheval de machine à vapeur, dans le système de Watt répond à une consommation de 50 mètres cubes de vapeur à 100°, par heure; les 300 kil. d'eau évaporée par les chaudières des machines anglaises devant produire 300 X 1700 518 mètres cubes de vapeur auraient donc sulîi pour alimenter une machine de Watt de 10 chevaux environ.
Mais la vapeur étant produite à 151°,68, sous une pression cinq fois plus grande que celle de l'atmosphère son volume , par suite de la dilatation due à l'élévation de température, était représenté par
J-510 X 51,68 X 0,00375 AnM
Si Ton suppose que le mode d'action de la vapeur dans les cylindres, et rabaissement de température dû à sa dilatation soient les mêmes que dans une machine de Watt , et que de plus l'excès de refroidissement qu elle éprouve par suite de sa température élevée , et les perles résultant de sa plus grande tension , compensent l'imperfection du vide qui a lieu dans le condensateur de Watt, on trouvera que son effet est égal à
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représentant la force de
487,04 ft - ,
L— «9,7 rhcvaui,
Le diamètre des cylindres de ces machines, était de 0" ,22 , la course du piston de 0 m ,60 ; la pression sur les deux cylindres qui agissaient simultanément était par conséquent représentée par
(y)' X 3,14 X 4 X 2-3040 kil. ,
et la capacité de chaque cylindre étant de
la machine à chaque tour de roue dépensait 0,0228x4==0 m, ,0912 de vapeur.
Les 121 m, ,76 de vapeur par heure que fournissait la chaudière ne pouvaient suffire à procurer à la machine que la vitesse qui répondait à
1338 tours ,
et comme le diamètre des roues était de quatre pieds anglais (0 m ,3048) , cette vitesse répondait par seconde a
soit environ 5 kilomètres à l'heure.
Pour ramener la pression de la vapeur sur les pistons à l'effort que la machine exerce dans le sens de sa marche , il faut multiplier la résistance que la vapeur exerce sur eux par le rapport de leur vitesse à celle de la roue à l'extrémité de sa circonférence , ce qui nous donne
3040 X 0,3048X4 0 X 3,14 ° 9Mk!l -
L'insuffisance de vitesse de ces machines , les seules en usage en {Angleterre jusqu'en 1829, me lit reconnaître la nécessité d'augmenter les moyens de production de vapeur ;
aussi dès Vannée 1827 j'avais commencé à mettre à exécution le projet que je mûrissais depuis longtemps , de multiplier les surlaces échauffantes en faisant passer l'air chaud provenant de la combustion à travers une série de tubes plongés dans 1 eau de la chaudière. H. me parut que le non succès de la méthode inverse de multiplier les surfaces en faisant circuler l'eau dans des tubes , tenait principalement à ce qu'il ne pouvait s'établir un mouvement assez rapide dans le liquide , à cause du peu de hauteur des colonnes d eau enfermées dans les tubes , ce qui ne permettait pas à toutes les parties du liquide de venir successivement se présenter aux surfaces échauffantes ; je remarquai au il se formait dès lors, entre l'eau et le métal, une couche de vapeur très-chaude , très-rmince , très-rare et par conséquent très-mauvais conducteur de calorique , qui s'opposait d'autant plus eflicacément à sa transmission que la température était plus élevée. C'est pour obvier à ces inconvénients que je voulus faire l'essai du système contraire qui a confirmé si pleinement toutes les espérances que j'en avais conçues.
Ces chaudières ont été appliquées à toutes les machines locomotives qui se sont construites depuis, et l'on s'explique dillicilcnient pourquoi l'on a attendu jusqu'aujourd'hui à en taire usage pour la navigation à vapeur.
Le plus grand obstacle que j'entrevoyais à l'accomplissement de mon projet , était la difficulté de parvenir à obtenir , dans le foyer , un courant d'air assez fort pour déterminer les produits de la combustion à passer à travers les tubes qui remplaçaient la cheminée de la chaudière. Je craignais que la faiblesse de leur diamètre , en augmentant les surfaces , ne causât assez de retard dans la marche de l'air pour anéantir entièrement le tirage ; il fallait doue avoir recours à un moyen d'alimentation artiticielle absolument indépendant du tirage de la cheminée. C'est ce que j'obtins au moyen des ventilateurs à force centrifuge; après quelques essais, je I>arvius à produire jusqu'à 1,200 kil, de vapeur à l'heure , en employant des chaudières de 3 mètres de longueur sur O m ,80 de diamètre , renfermant 43 tuyaux de 0 m ,04 de diamètre.
Je regardai alors la question comme complètement résolue ; et pris , le 12 décembre 1837 , un brevet de cette invention.
Celle manière de procéder laissait cependant quelque
chose à désirer , relativement à remploi du ventilateur à l'alimentation du fourneau. Celle application avait présente dans la pratique quelques inconvénients très-graves. Mais ils furent heureusement levés quelque temps après , par la découverte d'un moyen aussi simple qu'ingénieux , qui consistait à injecter , dans la cheminée , la vapeur qui avait seivi au jeu des cyliudres.
L'activité de combustion que procurent l'un et l'autre de ces deux moyens est si grande, quel'ou ne connaît d'autre limite à la quantité d'eau évaporée , que l'étendue des surfaces évaporantes. Les machines actuellement en usage pèsent de 8 à 9 tonnes, elles évaporent de 15 à 1,800 kil. d'eau par heure K
J'ai fait aussi diverses expériences pour déterminer le diamètre le plus avantageux à donner aux tubes bouilleurs , et il m'a paru en résulter qu'il convient de le maintenir à 4 centimètres. Au reste , comme les quantités de vapeur ont toujours jusqu'ici dépassé les besoins , on a attaché une bien moindre importance à ces essais qu'à trouver les moyens de faciliter le service , et surtout d'éviter l'engorgement des tubes par les fragments de coke embrasé qui sont transportés et s'engagent dans leur intérieur par suite du mouvement rapide de l'air.
Indépendamment de cette amélioration , j'eus encore à faire , dans un ordre inférieur , plusieurs changements aux premières machines qui m'avaient servi de modèle. J'augmentai un peu le diamètre des cylindres et le portai à 0 œ ,225 et même dans quelques-unes jusqu'à 0 m ,23 ; j'établis entre la soupape de sûreté et les poids dont elle était chargée, un ressort qui l'cmpéchâl de s'ouvrir à chaque instant (vendant les secousses occasionnées par le mouvement de la marche ; je lis porter tout le corps de la machine sur les roues par l'intermédiaire de forts ressorts ; enfin , plus tard , j'adoptai toutes les améliorations qui furent faites en Angleterreaux diverses parties des locomotives, et qui me parurent susceptibles d'être heureusement appliquées à celles du chemin de Saint-Etienne.
La capacité du cylindre des machines locomotives en usage sur le chemin de fer de Saint-Etienne ayant un peu augmenté par suite des changements faits aux modèles que j a-
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vais reçus d'Angleterre , j'estime qu'au moment où j'ai fait mes observations , le diamètre des cylindres pouvait être regardé comme ayant en moyenne 0 m ,225 , et par conséquent la pression sur les deux pistons était de
l'effort dans le sens de la marche ,
8 ' 80 ' OOX 3, IW9 xT X »,U g ' 0Wtl
la capacité de chaque cylindre ,
(225\ — Jx3, 14X0,60 = 0">«,0»36,
et la dépense 4e vapeur pour chaque tour de
En supposant la production de vapeur de 1500 kil. à l'heure , ou cinq fois plus grande que celle des premières machines , son volume devient
et la vitesse de la machine ,
— =24650» par h,ure ;
soit
——^ô-sSÔ par seconde.
Si l'on voulait ramener la force de ces machines, au nombre de chevaux qu'elles représentent, en se servant pour cela des mêmes données que nous avons employées page 265 , pour les machines de Watt , nous aurions à multiplier le volume de la vapeur par sa pression , et à diviser par' 50 , qui exprime le nombre de mètres cubes de vapeur dont la dépense par seconde représente la force d'un cheval ; soit
— = 48,7 chevaux ;
mais comme la vitesse joue un grand rôle dans celte appréciation , il faut , pour l'en dégager et ramener la force de la machine à l'effort qu'elle exercerait si cette vitesse était réduite à un mètre par seconde, la diviser par l'espace qu'elle parcourt dans ce même temps ; ce qui nous donne
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Ce résultai nous indique combien est vague la comparaison que Ton fait de la force des machines avec le nombre de chevaux quelles peuvent remplacer, et nous fait comprendre la nécessité de renoncer aux dénominations vulgairement employées , pour y substituer un autre mode plus en rapport avec l'avancement de l'art.
En supposant que l'effort du cheval fût représenté par un poids de 80 kil. , celui de la machine deviendrait
7,25 X 80 - 580 kil.
Cette quantité est beaucoup au-dessous de la puissance que développent les machines sur le chemin de fer entre Givors et Lyon. Nou6 avons vu , en effet , que la résistance du convoi est représentée par
Et si Ton considère que les machines doivent nécessairement être pourvues d'un excédant de force pour mettre les convois en mouvement , et qu'elles franchissent quelquefois avec cette charge une partie de chemin sur laquelle il existe Une rampe de 0,005 , on restera convaincu qu'il est des circonstances où l'effort qu'elles exercent pour entraîner le convoi est bien près d'atteindre les 1000 kil. qui sont indiqués par la théorie.
Les machines que Ton emploie actuellement en Angleterre ont des cylindres de 0^,2$ de diamètre et de 0 m ,40 de course, et 100 tubes bouilleurs en cuivre jaune de 0" l ,04de diamètre. Je crois qu'il est superflu de répéter tous les détails de la construction et des effets de ces machines , si bien observées , calculées et décrites par M. de Pambour , à l'ouvrage duquel je renverrai mes lecteurs. Chaque jour d'ailleurs voit naître de nouveaux modèles et de nouvelles modifications , qui m'exposeraient à signaler comme neuves des dispositions qui auraient déjà été abandonnées au moment où ce livre parviendra au public.
Le diamètre du cylindre des machines du chemin de Manchester à Liverpool étant de 0 m ,28 et la course du piston de 0", 10 , la surface du piston est donc représentée par
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et la pression exercée sur les d«ox pistons par la vapeur , par 605,44 X 4 X 2 = 4843 ki, -,52.
En multipliant cette quantité par le rapport de la double course du piston à la circonférence de la roue , dont le diamètre est de i m ,53 , on obtient , pour l'effort de la machine rapporté dans le sens de sa marche
-«1091 kil.
Ce qui nous montre que l'effort de ces machines n'excède pas d'un dixième celui des machines du chemin de Sainl- Étienne.
En supposant , comme ci-dessus , la production de la vapeur de 1,500 kil. à l'heure , et observant que la capacité des cylindres est égale à
on trouvera , par un calcul analogue à celui que j'ai fait , page 277 , que la vitesse de la machine est représentée par
X 1,53X 3,14 ^ AA
■ =» 30,203 mètres par heure ,
ou 36Q =» 8 m ,40 par seconde.
Celte vitesse suppose que toute la puissance de la machine est employée à vaincre la résistance du convoi. Mais lorsque les machines développent pendant leur marche un excès do puissance, il y a nécessairement accélération de vitesse; la dépense de vapeur devenant dès lors plus considérable , sa tension baisse dans la chaudière , et la charge que peut entraîner la machine diminue dans la môme proportion , jusqu'à ce qu'il s'établisse une nouvelle relation entre sa puissance modifiée relativement à la tension de la vapeur , la résistance du coinoi et sa vitesse.
Les convois ne peuvent parveuir à acquérir cette vitesse que successivement , par une accélération qui suit la loi du carré des temps écoulés depuis l'origine du mouvement , loi à laquelle sont assujettis les corps qui gravitent à la surface
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de la terre. Lorsque cette vitesse est atteinte , le machiniste réduit la quantité de vapeur, jusqu'à ce que la puissance que développe la machine soit égale à la résistance passive du convoi , sa vitesse continuant à se maintenir par suite de l'impulsion qu'il a reçue. C'est pour cela que les machinistes doivent mettre le plus grand soin à donner la vapeur d'une manière régulière, afin d'éviter des changements brusques de vitesse qui exposeraient à des chocs, à des secousses , ou à d'autres accidents.
Une autre condition non moins indispensable à l'action de la machine , c'est que le frottement que ses roues exercent sur les rails , soit supérieur à la résistance du convoi ; il faut donc que , dans les changements qui ont pour but d'augmenter sa force , on s'occupe en même temps de rendre le frottement plus grand dans la même proportion.
Les constructeurs des premières machines locomotives ne supposèrent pas que le simple frottement des roues sur des rails polis par l'usage, pût suffire pour entraîner les convois et empêcher les roues de glisser. Pendant longtemps il fut fait une foule d'inventions cl exécuté un grand nombre de machines pour prévenir ce danger imaginaire , jusqu'à ce que, plus tard , l'expérience fit reconnaître que le moyen le plus simple était aussi le plus sûr , le moins coûteux et le plus facile à mettre en pratique.
L'adhérence des roues sur les rails est d'autant plus grande que ces corps sont mieux polis; et que le contact , par conséquent , est plus immédiat. Aussitôt que te contact cesse d'avoir lieu sur un point , les quatre roues se mettent rapidement en mouvement; l'excès de dépense de Vapeur en fait aussitôt baisser la tension , et sa pression sur le piston devenant inférieure au frottement que les roues exerçaicut sur les rails, celles-ci s arrêtent aussitôt.
On pense généralement que lorsque les quatre roues de la machine sont liées entre elles par des bielles qui tes font participer aux mêmes mouvements , elles ont moins de disposition à glisser sur les rails que lorsque deux d'entre elles seulement reçoivent le mouvement de la machine. Mais cette opinion , basée sur un raisonnement qui n'est point confirmé par la pratiqne, a toujours laissé des doutes dans mon esprit , et j'aurais eu besoin pour m'éclairer , de me livrer à une suite d'expériences, d'observations et de comparaisons directes que je n'ai jamais eu occasion de faire; j'ai même
cttt, dans quelques circonstances , remarquer qu'il arrivait précisément le contraire: soit que l'augmentation de poids que 1 on fait porter , dans ce dernier cas , sur les deux roues motrices, joint à l'excédant de diamètre qu'on leur donne, détermine un excès de frottement; soit que la difficulté d'établir un parallélisme parfait entre les quatre roues , commandées en même temps par les tiges de piston des deux cylindres , occasionne de légers retards ou temps d'arrêt qui déterminent les roues à abandonner les rails.
Cette dernière opinion se trouve étayée par la rapidité avec laquelle gagne le système des machines à six roues , dont les deux du milieu seulement d'un diamètre de beaucoup supérieur aux autres, sont liées aux bielles des pistons , et mises en jeu par la force expansive de la vapeur. On augmente le nombre de roues des machines , parce que leur poids, portant alors sur un plus grand nombre de points fatigue moins les rails.
Lorsque les locomotives doivent travailler sur des lignes dont l'inclinaison est près d'atteindre la limite après laquelle il cesse d'être avantageux d'en faire usage , il faut , pour faire remonter les convois sur ces rampes, que les roues des machines exercent une plus grande adhérence sur les rails que lorsqu'on parcourt des lignes horizontales. Un moyen très-simple d'obtenir cette augmentation d'adhérence consisterait à faire communiquer directement le mouvement de rotation des roues des machines à une partie de celles qui forment le convoi. Pour atteindre ce but , je m'étais proposé, à l'époque où j'étais chargé de la direction du chemin de fer de Saint— Etienne , de lier avec des courroies les roues de la machine à celles d'un wagon chargé de marchandises ou même du train d'approvisionnement. Les dispositions eussent été tellement calculées , que le frottement que ces roues auraient exercé sur les poulies eût été le môme que celui qu'elles produisent sur les rails. Il eût fallu en outre que la résistance du convoi eût déterminé dans les courroies un degré de tension suffisant pour les empêcher de glisser. Peutêtre ce moyen , que je n'ai pu essayer , serait-il suivi d'heureux résultats.
L'état des rails exerce une grande influence sur le glissement des roues des machines ; lorsque les rails sont enduits de poussière de houille délayée avec de l'eau , les wagons et les machines réduisent le mélange en une espèce de bouillie
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impalpable qui favorise singulièrement le glissement; c'est un des plus grands obstacles que j'aie éprouvés pour exécuter le service avec ïes machines dans les percements , surtout dans celui de Terre-Noire , qui est très-humide , très-long , cl dont la faible section ne permet pas qu'il s'y établisse uu courant d'air assez rapide et assez puissant pour sécher les rails.
L'adhérence des roues produit son plus entier effet lorsque les rails sont parfaitement socs ou iuondés d'eau. Sur le chemin de fer de Saint-Etienne, on a eu soin de ménager, sur les locomotives , quatre petits jets d'eau qui puisent dans le lender ou réservoir d'eau destiné à alimenter la chaudière, et tiennent les roues continuellement arrosées. Ce moyen est celui qui a le mieux réussi parmi tous les essais que j'ai tentés.
La matière qui est employée pour les roues des locomotives influe aussi sur le glissement. M. Chapman 1 pense que l'on doit préférer le fer à la fonte, parce que la dureté que Ja trempe procure à celle dernière en diminue l'adhérence sur les rails. 11 croit aussi que les roues en fonte ont l'inconvénient de favoriser la disposition qu'a le fer des rails, dont la cou texture est toujours plus ou moins fibreuse , à se divi.scr en lames , ce qui entraîne leur prompte destruction. Toutes ces considérations viennent à l'appui de l'opinion que j'ai déjà eu occasion d'exprimer relativement au même f..ije!.
On peut déterminer le frottement que les roues des machines exercent sur les rails , en observant le point auquel les roues des machines commencentà glisser sur elles-mêmes, .lorsqu'on augmente successivement leur charge.
foret; de la machine peut être considérée comme ayant deux emplois bien distincts: le premier, destiné à vaincrela résistance provenant du frottement des diverses parties de ssii méc anisme , el à se transporter elle-même sur un terrain horizontal ; le second , employé à entraîner le convoi. Cette seconde quantité est la seule que l'on doive regarder comme la mesure du frottement.
La résistance qui répond à cette partie de la puissance de la machine, est variable avec la multitude des causes que
1 7) où» pratique des chemin* /"f » P ar h Wood. Paria, 1834 > ym«e 20.
j'ai déjà signalées ( pages 149 et suivantes?) ; elle se complique encore , dans le cas actuel , de l'état des rails , de la résistance de l'air , de la régularité de la marche du convoi , de sa vitesse, de sa masse, de son étendue , etc. . On ne peut donc déterminer qu'approximativement, et seulement pour quelques cas particuliers , la limite à laquelle les roues des machines, n'exerçant pas sur les rails un frottement suffisant, commenceront à tourner sur elles-mêmes sans faire avancer la machine.
Sur le chemin de fer de Saint-Etienne , la résistance total* est de 700 kil. environ , savoir :
Pour la machine 150 kil. ,
Et pour le convoi qu'elle entraîne 550 kil.
Mais , pendant la marche , les roues ne tournent pas sur elles-mêmes ; cela arrive seulement dans des cas exception 1 nels , lorsque les rails sont couverts de boue, que la machine est au moment du départ , ou- que quelque circonstance particulière augmente momentanément la résistance de toute la masse. •
Il ne ma jamais été possible de faire traîner à la machine , dans le percement de Terre-Noire , plus de quinze wagons vides , ce qui offrait une résistance , au plus , de 300 kil.; et les roues des machines glissent souvent sur les rails dans le percement de Rivc-de-Giers, lorsque leur charge s'élève à trente wagons vides ; ce qui représente à peu près la même résistance.
La machine , en développant entièrement sa puissance, est parvenue quelquefois à entraîner le convoi, dans des circonstancesoù la résistance est supérieure de beaucoup à celledc 550 kil., qui représente l'effort delà machine pendant son service habituel. Je vais donc supposer que le frottement exercé par les quatre roues d'une machine, qui sont liées entre elles par des bielles, mises en mouvement par les liges du piston , est mesuré , dans les circonstances favorables , par une résistance de 800 kil. , peu inférieure à celle qui se déduit du calcul direct de la pression de la vapeur sur les pistons ; et que , dans les cas les plus désavantageux , elle est réduite à 300 kil. Le poids de la machine étant de 10,000 kil. , cette résistance représentera , dans le premier cas , un frottement qui sera exprimé par
soit on douzième et demi du poids de la machine ; et dans le second
nn trente-troisième de ce même poids.
Je n'ai pas eu occasion de faire des observations sur le chemin de fer de Manchester , pour savoir si les roues des machines glissaient sur les rails lorsqu'elles avaient à vaincre une résistance considérable ; M. de Pambour ne fait, dans son ouvrage , aucune mention de ce fait si fréquent sur le chemin de Saint-Etienne , et si intéressant à constater. Cependant , dans une expérience faite le 24 juillet 1834 i sur le Fury , l'effort que faisait celte machine représentait une résistance égale à celle de 244 tonneaux sur une ligne horizontale. •
Le poids de la machine était de 8 l ,20 , et celui qui portait sur les roues de derrière , seules adhérentes , de 5 l ,5. Comme le frottement sur le chemin de Manchester est de 0,0036 , l'effort que faisait la machine pour entraîner le convoi était représenté par
244,000 + 0,0036 « 878 kil.
Les deux roues de la machine qui seules recevaient le mouvement étant chargées de 5,500H a - , et le frottement qui résultait de ce poids sur les rails étant supérieur à une résistance de 878 kil. , puisque la machine continuait à avancer , il s'ensuit que le frottement £tait exprimé par
878 1 TlKcT = 0,16
MM. Simons et de Ridder estiment s , d'après des expériences faites en Angleterre , qu'ils ne citent point , que l'adhérence des roues des locomotives, comparée au poids dont elles sont chargées , est égale , savoir : '*
i Traité des locomotive*, par H. de Panjbour, p. 240 et 33Ç. ^ Route d'Anvers à Cologne et Bruxelles , 1838 » p; 01*
Sur des parties de nlveao. . . A £ = 0,045.
Pour une inclinaison de 0,005 =; 0,041.
Pour idem de 0,010 à ^ = 0,037.
Et , cependant, ils font mention de machines du poids de 11 à 12 tonneaux , qui , sur le chemin de Darlington, auraient entraîné 250 tonneaux » ; ce qui porterait le frotliment à 0,10 environ du poids de la machine.
Les grandes différences qui existent entre ces divers résultats , nous montrent que la mesure du frottement est extrêmement variable / et qu'elle est assujettie à une foule de conditions , qui toutes doivent être prises en considération lorsque Ton veut établir la relation qui doit exister entre le poids et la puissance d'une machine locomotive. On ne peut donc tracer des règles à ce sujet ; elles doivent découler do la considération du cas particulier dans lequel on se trouve , en se servant , pour le résoudre , des expériences que je viens de citer , ou de celles que Ton pourra faire pour mieux
Le frottement des roues des wagons sur les rails étant compris entre et (voir page 142) , j'ai estimé qu'il devait être en moyenne de ~ , soit 0,05 ; mais le moyen que j'ai pris pour arriver à ce résultat , est tout différent de ce-* lui que j'ai employé pour déterminer l'adhérence des roues des machines sur les rails. On peut douter d'ailleurs, malgré l'analogie qu'on croit apercevoir au premier coup d'œil , qu'il y ait identité d'effet entre une roue qui , fixée au wagon , glisse sur les rails en leur présentant toujours le même point de sa circonférence , et une roue de machine locomo-r tive qui tourne sur elle-même en présentant successivement tous les points de sa circonférence au même point du rail. Lors même que la théorie indiquerait que cette identité existe dans les effets , les choses ne se passeraient certainement pas d'une manière semblable dans la pratique,
Il est encore probable que l'extrême dureté que procure la trempe à laquelle on soumet la partie extérieure de la jante des roues des wagons , facilite le glissement, et les roues des locomotives étant moins dures et d un plus grand diamètre , contractent avec les rails une adhérence plus grande , a poids égal , que celles des wagons.
Traité des chemins de fer , par HicU Wood , , 1834 , p. «0t
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En rapprochant aussi les résultais quo nous ayons obtenus
sur le chemin de fer de Saint-Éliennc , pour les machines locomotives dont les quatre roues sont accouplées, nous aurons pour la mesure du frottement dans les circonstances favorables, il est vrai, mais qui , cependant, se présentent le plus ordinairement ,
°' 08 0tt ï£?
et pour les circonstances les plus défavorables
0,03 ou — a 3
sur le chemin de Manchester
0,16 soit ^
Cette différence de résultat me semble pouvoir être attribuée en partie à l'unité de puissance qui. résulte de ce que, dan9 ce dernier cas , deux roues seulement sont commandées par la machine.
Le frottement résultant du glissement des roues des wagons sur les rails étant estimé, suivant les cas, à 0,104, 0,034 , 0,051 , on voit que si les roues étaient fixées aux wagons de manière à ce qu'elles ne pussent pas tourner . elles descendraient en glissant sur les rails, par le seul effet de la gravité, sur des plans respectivement inclinés de 0,104, 0,034, 0,051. La disposition des machines et des wagons à glisser sur les rails est donc favorisée par la pente dans le rapport de la limite, passé laquelle ils descendraient par le seul effet de la gravite , à la différence qui existe entre cette même pente et l'inclinaison de la ligne.
Si , au milieu des écarts que nous présentent les observations relatives au glissement des roues des machines locomotives nous prenons, quoiqu'un peu arbitrairement peutêtre , pour moyenne de tous les résultats ^ du poids , pour mesure du frottement ou de l'adhérence des roues sur les . rails, sur des parties horizontales, il s'ensuit que cette quanti lé deviendra :
Sur une ligne inclinée de 0,005 ,
iiOTEiRS. 287 Sur une ligne inclinée de 0,010,
D'après les expériences faites en Angleterre, et citées par M. Simons et de Ridder, ces quantités sont respectivement
En réduisant les premiers termes de chaque série à la même valeur pour comparer les autres entre eux , nous aurons:
Par les expériences faites par les Anglais sur l'influence de la pente pour diminuer le frottement :
Sur niveau.. . 0,000 1,00
Sur une pente de 0,005. .... 0,91 Sur une pente de 0,010 0,82
Les mêmes quantités calculées d'après le taux de la pente, en supposant la limite du frottement de^
Sur niveau. . 0,000 1,00
Sur une pente de 0,005. .... 0,95 Sur une pente de 0,010. . . • . 0,90
Ces valeurs , données par le calcul , représentant la progression du frottement, s'écartent, comme on voit, d'une manière assez sensible des résultats donnés par l'observation ; pour peu que ces expériences aient été faites avec quelque exactitude , on peut les prendre à leur tour comme point de départ pour déterminer la limite du frottement.
Nous servant donc de celte donnée, nous désignerons para? la fraction décimale qui représente le frottement; et observant qu'une diminution de 0,005 dans la pente doit le faire varier proportionnellement aux observations rapportées ci-dessus , nous aurons :
d'où
* = 0,056 = A, Et l'on voit, en effet , que les quantités :
sont entre elles comme les nombres.
On peut conclure de tout ce qui précède , que lorsque l'on n'a pas l'cspjrancc de pouvoir entretenir les îa'.ls con-
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slammcnt propres et en bon état , lorsque les chef aux font le service simultanément avec les machines , lorsque le public est admis à circuler sur le chemin de fer , lorsqu'il existe des percements humides dans lesquels les rails sont enduits de bouc ou de débris des objets transportés , enfin . lorsque les machines sont exposées à vaincre de grandes résistances par suite de la nature du service qu elles ont à faire , il est nécessaire de leur donner un poids très-considirab'e , eu égard à l'effort qu'on en exige. J'estime que cet effort sur des lignes horizontales ne doit pas excéder 0,05, soit ^5 du poids de la machine.
Mais si les machines , comme à Manchester, sont destinées, dans leur service habituel , à transporter de faibles charges, avec une excessive rapidité , sur des rails toujours propres et maintenus en bon état , aucune expérience jusqu ici ne me paraît démontrer que l'on ne puisse s'en tenir à 0,16 , soit
IV. Dcf machines locomotive» sur les routes ordinaires
On a souvent agité la question de savoir jusqu'à quel point il serait possible d'employer les machines locomotives sur les routes ordinaires ; mais faute de s'être demandé quels en seraient les résultats financiers , les auteurs des essais qui ont été entrepris n'en ont presque toujours retiré que des pertes plus ou moins considérables.
La résistance au frottement sur les chemins de fer étant de 0,005 du poids entraîné dans les circonstances les plus défavorables , on peut calculer que, sur une bonne route , cette résistance est environ huit fois plus grande , c'est-à-dire
Si l'on suppose que les machines locomotives soient destinées à pratiquer des routes pavées et à franchir des rampes de 0,03 , la résistance totale deviendra
Nous avons vu , page 276 , que , sur le chemin de fer de
1 G. de Pambour , Traité des machins locomotive! , 1S35, pge 34 t.
Saint-Etienne , la quantité de Tapeur produite par les chaudières d'une machine du poids de 10,000 kil. , peut suffire à vaincre une résistance de 1000 kil. avec une vitesse de 6 lieues à l'heure.
Si l'on suppose que cette vitesse soit réduite à moitié par l'effet de nouvelles dispositions introduites dans la construction de la machine, il est évident qu'elle pourra suffire à vaincre une résistance double, soit 2000 ; et le maximum de l'effet utile que l'on pourra en obtenir, sera de
avec une vitesse de trois lieues.
Les moyens que l'on possède actuellement suffisent donc pour assurer le succès des machines que l'on établirait sur des routes dans les conditions exprimées ci-dessus , et la machine pourrait évidemment entraîner à sa suite un poids do 10,000 kil.
Mais la dépense d'une pareille machine s'élève, sur un chemin de fer , à 0 f ,80° par kilomètre , dont la majeure parlie est applicable aux frais d'entretien et de réparation ; ce n'est pas trop de supposer que ces frais s'élèveront au double lorsqu'elle fonctionnera sur une roule ayant beaucoup d'inégalités. Si l'on considère que l'espace parcouru répond à un emploi de temps et à une dépense aussi doubles, on voit que le convoi coûtera environ 6',40 c par lieue de 4000 mètres , ce qui dépasse évidemment le prix auquel revient actuellement, sur les routes ordinaires , le transport d'un poids égal; et il reste au désavantage des machines la nécessité d'organiser un matériel très-coûteux et très-compliqué , astreint à faire le service sur des roules toujours dans un état parfait d'entretien, et dont le laux de pente ne dépasserait jamais une certaine limite ; d'avoir un mouvement assez grand pour permettre l'emploi d'un nombre de machines tel, qu'en cas d'accident , on pût toujours remplacer colles qui seraient avariées; enfin , il faudrait que le service se Ht sur une assez grande échelle pour permettre d'établir des ateliers spéciaux assez rapprochés , pour l'entretien ou la réparation , sur les lieux mêmes, des accidents qui surviendraient.
La question n'est donc point encore assez avancée pour être résolue d'une manière affirmative , et il est nécessaire que l'emploi de la vapeur ou de tout autre agent mécanique
analogue, reçoive des perfectionnements en rapport avec celte nouvelle application. Quand ces perfectionnements seront opérés , Temploi de l'asphalte, qui paraît aussi venir se mettre sur les rangs pour améliorer et faciliter notre système de communications , aura peut-être fait assez de progrès pour
lesquelles on pourrait établir des machines locomotives. 11 est un grand nombre de points qui n'ont pas encore acquis assez d'importance , et dont le mouvement commercial n'est pas assez développé pour que l'on puisse penser à y créer des chemins de fer , et sur lesquels ce nouveau mode pourrait être utilisé avec avantage.
nouvelles routes, sur
De la disposition générale des machines
Les machines locomotives étant destinées à faire on service qui les expose , non-seulement à un grand nombre d'accidents très-graves , mais encore à une multitude de petits dérangements , suites de la fatigue et des secousses qu'elles éprouvent pendant leur marche , toutes les parties de leur mécanisme doivent être simples , et disposées de telle sorte que Ton puisse facilement les visiter et les réparer.
Il est certaines réparations majeures qui ne peuvent être faites que dans les principaux ateliers des compagnies; mais il en est d'autres moins importantes pour lesquelles il suffit de remplacer ou de réparer quelques pièces ; celles-ci sont , le plus souvent , du ressort du conducteur de la machine. Indépendamment des ateliers pour la construction et les grandes réparations des machines et des wagons , il est donc nécessaire d'en établir aussi de petits , dirigés par des mai-r très-ouvriers, partout où l'importance du mouvement commercial nécessite le stationnement d'une partie du matériel. Ces ateliers se placent à proximité , et souvent même dans l'intérieur des abris destinés aux machines ; ils sont pourvus de pièces de rechange pour remplacer celles qui pourraient être brisées ou détériorées de manière à ne pouvoir permettre à la machine de rentrer dans le grand atelier , et qui ce-? pendant peuvent être remises en place par les moyens dont dispose la succursale.
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La construction des machines fait de si rapides progrès , que l'on peut rarement en construire de nouvelles sans avoir quelques améliorations à y introduire. On profite , toutes les fois qu'on le peut, des grandes réparations pour faire les changements et les améliorations que l'on a reconnus utiles au service. Mais il peut résulter de ces modifications un disparate qui rend les réparations bien moins faciles et plus coûteuses. La perfection idéale consisterait à avoir un matériel comme celui des armées , où toutes les pièces des machines pourraient réciproquement se suppléer les unes les autres. Les choses sont loin d'en être arrivées là ; et l'on ne doit espérer que du temps et de l'expérience un mode de construction assez étudié , pour qu'on doive le regarder comme n'ayant plus à subir désormais que des changements insignifiants.
L'entretien et la réparation des machines locomotiycs exigent des dépenses hors de tout rapport avec les frais de premier établissement; aussi doit-on se faire une loi de tout sacrifier pour obtenir un système durable , et qui remplisse le double but de la solidité et de la facilité des réparations.
Les dispositions des locomotives , comme de toute autre machine en général , doivent être calculées de manière à ce que les diverses parties de leur mécanisme puissent résister aux petits chocs auxquels elle s sont exposées dans les manœuvres qu'on leur fait faire au moment du départ ou de l'arrivée. Mais si l'on voulait les mettre à l'abri des chocs et des accidents auxquels elles sont exposées en parcourant la ligne , on serait visiblement amené à donner aux pièces une force qui entraînerait, en pratique, à une impossibilité d'exécution. Le mieux est donc de calculer l'effort que chaque pièce est appelée à faire dans les circonstances les plus ordinaires de son service, et de donner à cette pièce une force suffisante pour résister aux accidents journaliers. Mais on a toujours trouvé une si grande difficulté à prévoir quel sera l'effet du choc d'un corps contre un autre, que la déterminalion de celte force est plutôt une affaire d'instinct et de sentiment, que le résultat d'aucun calcul.
Tous les matériaux , chacun suivant sa nature , se comportent d'une manière différente au choc et à la pression ; le talent du constructeur consiste à faire un choix qui soit en rapport avec l'espèce de fatigue à laquelle ils sont destinés à résister. La fonte de fer est très-résistante à l'écrasement,
très-dure, très-cassante; le fer forgé est tenace et ductile; le Lois , léger et élastique ; enfin l'acier fondu , que son haut prix a empêché jusqu'ici d'employer à la construction dos machines , allie les principales qualités de ces divers matériaux , et est exempt d'une partie de leur défauts.
Les premiers essais de locomotives furent faits par M. Stewenson, sur le chemin deLeeds.Ccs machines produisaient peu de vapeur ; la fonte de fer avait été prodiguée dans leur construction , ce qui les rendait très-lourdes. Depuis que l'expérience a éclairé cet habile constructeur , il a introduit dans son système une foule d'importantes améliorations. Le fer forgé et le bois ont remplacé la fonte ; le cuivre a été substitué au fer partout où il y avait avantage à le faire ; l'adoption des chaudières à tubes bouilleurs, de l'injection de la vapeur dans les cheminées , des foyers propres a la consommation du coke , ont permis de disposer d'une quantité de vapeur surabondante à tous les besoins; et par l'ensemble de toutes ces modifications on est parvenu à donner à la machine aussi peu de poids qu'on peut le désirer.
On possède donc aujourd'hui les principales bases qui peuvent servir à déterminer les conditions les plus essentielles pour obtenir de bonnes machines ; mais il reste à trouver des dispositions qui, tout en leur procurant une grande puissance, leur permettent d'exercer sur les rails un frottement suffisant , sans toutefois surcharger ces rails au delà de la limite où ils commencent à s'altérer.
La construction des machines doit être subordonnée , nonseulement à l'emploi auquel elles sont destinées, mais encore au développement des* facultés des ouvriers qui scrontehargés de lesconduire. Comme leur entretien est un renouvellement continuel de chacune de leurs parties , il est indispensable qu'il y soit pourvu par les mômes ouvriers qui les ont construites. La réparation présente plus de difficultés que la construction, par la raison que toutes les pièces se placent , au moulage, chacune à son rang, parfaitement a l'aise; qu'elles ont été ajustées préalablement dans les ateliers, les unes après les autres, et avec toute commodité ; mais lorsqu'il s'agit de remplacer une pièce qui se trouva engagée dans la machine, c'est toute autre chose. Cependant si c'est l'ouvrier qui l'a faite et mise en place une première fois , qui la remplace ou en ordonne le remplacement , il saura suppléer à une partie des mesures qu'il ne pourra pas prendre; il aura les plans, les
dessins , les outils qui lui avaient servi d'abord , et la machine ne présentera pas , après la mise en état, ces disparates de disposition que Ton remarque dans celles qui ont été réparées hors des ateliers où elles ont été construites ; disparates qui finissent toujours par en déterminer, en très-peu de temps , la destruction complète.
Il y a , d ailleurs , toujours avantage pour le constructeur à se livrer exclusivement a la fabrication d'un genre unique de machines; les frais d'établissement pour les outils sont alors extrêmement restreints; chaque ouvrier s'occupe spécialement, et continuellement, de faire les mêmes pièces; on n'a donc point à supporter les énormes frais do modèles et d'apprentissage des ouvriers , frais et embarras qui sont une véritable plaie pour les directeurs des grands ateliers français. En Angleterre , les conditions sont un peu différentes; les constructeurs de machines se restreignent ordinairement à des spécialités dont ils s'écartent peu , et se refusent à tout changement , soit dans le système uu'ils ont adopté , soit dans leurs habitudes de travail. Ce mode, très-favorable à l'intérêt des constructeurs , est loin de l'être au progrès de l'art; aussi voit-on que , dans ce pays , d'anciens systèmes trèsperfectionnés ne laissent rien à désirer pour l'exécution ; mais que, par contre, l'art reste presque stationnaire , et ne fait que des progrès insensibles.
Les constructeurs français, au contraire, contraints, pour attirer du travail à leurs ateliers , de se prêter à tous les caprices du génie inventif de notre nation , sont obligés de s'épuiser à étudier , à combattre, et finalement, de guerre hisse, à faire exécuter toutes les idées qui passent par la tête des chefs d établissement. Ceux-ci ont rarement assez de confiance en eux pour s'aliandonner à leur expérience et à leurs lumières ; et comme rien n'est plus difficile que de sidcntilier dans tous les détailsoùil est nécessaire d'entrer pour amener à exécution une idée qui n'est pas sienne, les constructeurs se consument en efforts pour contenter leurs comm Htants , et finissent encore, le plus souvent , par succomber , sans que ni l'art, ni le public retirent aucun fruit de ces efforts isolés , de ces tentatives trop peu soutenues.
Un atelier spécial est dans une situation tout à fait différente. Le chef étudie continuellement les besoins de l'enreprise; il reçoit les observations des employés, des conducteurs de machines , des ouvriers , de tous ceux enfin à
qui la pratique ou la vue des machines peut permettre d'en raisonner avec connaissance de cause. Il va observer ce qui se fait à l'étranger; lit, compulse, interroge, et finit toujours \ ar s'éclairer sur les nombreuses questions qu'il doit résoudre pour guérir les vices ou introduire des améliorations. Son imagination , celle de ses employés étant toujours tendues sur le même objet , il finit par atteindre le but ; et chaque pas fait dans le progrès est un nouveau gage pour améliorer encore , à mesure que l'on est obligé de recommencer à nouveaux frais sur d'autres machines.
II. Du fojer
Les dimensions et la disposition du foyer des machines doivent être subordonnées à la quantité et à la qualité du combustible que l'on consomme. Leur proportion ordinaire est de (TfiO à 0 œ ,90 carrés, sur 0 m ,50 a 0",60 de hauteur. L'épaisseur de la couche de coke en combustion pendant la marche , varie en raison de sa qualité et de la musse d'eau que l'on doit évaporer ; elle s'élève ordinairement de 0",30 à 0 m 50. Les nombreuses questions que laissait à résoudre la construction des machines locomotives, n'ont pas permis jusqu'ici de donner une bien sérieuse attention à l'économie du coke. Cette dépense ne comprend généralement que du tiers au quart des frais que nécessite l'emploi des machines. La différence de rapport que l'on remarque dans les autres frais comparés à ceux des machines ordinaires , tien t à ce que le service des locomotives demande à être dirigé par des ouvriers expérimentés. La journée de ces ouvriers se paie à un prix ordinairement assez élevé , et qui porte en entier sur le peu de temps employé par les machines pour faire leur service journalier, et sur celui pendant lequel elles sont en réparation.
Indépendamment des frais de coke et de machinistes , les locomotives coûtent énormément d'entretien. La rapidité de leur marche , les nombreux accidents auxquels elles sont sujettes , exigent que l'on développe dans leur construction toutes les ressources de l'art , pour leur assurer une longue durée.
Le plus grave inconvénient auquel on puisse se trouver exposé dans le service , c'est de manquer de vapeur en route; c'est pour cela que l'on a toujours intérêt à employer le meil-
leur coke possible. Ce qui constitue la qualité du coke, c'est d'être fabriqué avec du charbon bien pur. Comme la combustion du coke , pour être bonne , doit être opérée à une température très-élevée , les débris de schistes , de grès , ou autres substances analogues qu'il peut contenir , entrent en fusion et coulent jusqu'au voisinage de la grille. 3Iais à mesure qu'ils s'en approchent, ils sont refroidis par le courant d'air qui y afflue , et forment des mâchefers ou scories qui engorgent la grille , rendent la combustion paresseuse , et finiraient par l'arrêter complètement si l'on n'y remédiait en nettoyant le fourneau.
Un autre défaut assez commun du coke est d'avoir été fabriqué avec des houilles sulfureuses , et de conserver encore une certaine quantité de soufre , qui , en se dégageant pendant la combustion , se combine avec les métaux qui composent le fourneau , et forme avec eux des sulfures qui les rendent cassants et en entraînent la destruction. Cet accident est bien plus à craindre dans les fourneaux des machines locomotives que dans ceux des machines lixcs , parce que dans les premières, le combustible est en contact de toutes parts avec le métal de la chaudière.
Pour obtenir du coke exempt de ces inconvénients , il faut apporter la plus sévère surveillance à sa fabrication ; faire choix de houilles bien propres, bien pures, et sacrifier, s'il est nécessaire , le prix à la bonne qualité. Les débris de houilles grasses qui sont susceptibles d'éprouver une demi-fusion , sont ordinairement employés, à cause de leur bas prix , à fabriquer le coke. Mais lorsque la qualité des houilles ne se prêle pas à s'agglomérer dans la carbonisation , on fabrique le coke avec la grosse houille ou les gaillètes ; ce moyen en élève beaucoup le prix , mais en même temps il fournit un produit bien supérieur à celui que l'on obtient des menus.
III. Des chaudières
Les parois du foyer des locomotives sont toujours formées de doubles enveloppes métalliques qui contiennent de l'eau dans leur intervalle. Cette disposition est indispensable pour proliler de toutes les surfaces qu'il est possible de mettre directement en contact avec les sources d'où émane la chaleur , et éviter d'exposer à son action des surfaces qui n'étant pas continuellement refroidies par l'eau , seraient déformées en peu de temps et détruites par l'oxydation.
Ces surlaces, au milieu desquelles la combustion a lin., remplissent donc l office de chaudières ; elles ctsT. en <ffet , la continuation et contribuent d'une manière lr.Cn,,;! santé à l'évappration , à cause de leur loi nage uc ï7o u du foyer ou l'intensité du calorique est la plus gra, de F « doivent donc être établies avec L méme S P pStfous nue es chaudières , puisqu'elles sont appelées de même à résister à toute la pression de la vapeur.
Les chaudières destinées à travailler à hante pression «nni ord 1 „ airem e„t terminées par des surfaces courlT „ les points desquel es la vapeur exerce une égale pression • mais .1 n'est pas aisé d'adopter celte disposition pour les en ' vdoppcsdu foyer. Il faut alors nécessairement eÇlov^ de's surfaces planes , ce qui augmente beaucoup la diflirullé
ipS ,on vapeur est ^ à p' usicurs «<°>° :
J!f diffi « uI '««c donner une trop grande dimension au fourneau et le besoin de conserver au foyer le plus d'étendue possible , forcent de réduire à 0»,07 . à 0" OS ni il,,. ! Plus à 0-.10, l'intervalle rempli dw'qlue'ïol e ,rc les enveloppes extérieure et intérieure. Cette dernière m.î reçoit le premier coup de feu avec toute l'intensité de châlJur
t q iZKn PPC , ! n bUS,i . Dn dB «*«. «««tennine l'évaporation d une quantité d eau bien plus considérable , eu ésard à sa surface , que le reste de la chaudière. 8
» après les expériences faites en Angleterre par M Robert Slephcnson , i résulte que la quantité d'eau évaporée par les surfaces qui enveloppent le foyer , s'élève Tà l% ki log. par mètre carré et par heure t. J ' à 1-2 kl "
Dans les coups de feu, la violence de l'ébullition est elquefois s. grande , il se forme derrière l'enveloppe i» leure en contact avec le foyer une telle quantité Tapeur , que l'eau n'ayant pas le temps de la remplacer lZ surfaces s'échauffent et arrivent quelquefois La vapeur exerce alors sur le métal une pression à ïaaueïle çn cet état, il ne peut résister; il en résulte deVS * intérieures c des déformations quipourraient causas c , posions , s. les l.ssures qui se forment . en donnant issue à la vapeur , ne permettaient pas aussitôt à l'eau de venfr refroidir de nouveau les surlàces. r
• Trtt.Hd^machi.wlocnutivu, G. de Pointeur , p. eio
qu térieur
Cet accident est fréquemment arrivé aux machines que j'ai fait établir au chemin de fer de Saint-Etienne. Pour le prévenir , je faisais arriver l'eau d'alimentation derrière les • points où le feu était le plus violent; j'avais aussi donné successivement plus d'écartement aux deux enveloppes du foyer ; mais je n'ai jamais pu réussir à parer à cet inconvénient aussi parfaitement que je l'aurais désiré.
On emploie la tôle ou le cuivre pour les chaudières et les enveloppes du foyer. Ce dernier métal est préférable au premier à cause de sa durée , de la plus grande facilité qu'il
}>résentc pour les réparations , et de sa valeur intrinsèque orsque les chaudières sont hors de service. Comme le cuivre Jaminé est ordinairement moins pailleux , plus sain et mieux fabriqué que les feuilles de tôle , j'ai l'habitude , dans la pratique , de me contenter de lui donner la même épaisseur que j'aurais adoptée pour la tôle , bien que la cohésion du cuivre soit moindre que celle du fer.
On évalue l épaisseur qu'il convient de donner aux parties de la chaudière qui sont des surfaces de révolution , en déterminant la pression que la vapeur exerce sur un anneau ayant pour largeur l'unité que l'on a prise pour point de départ , et la comparant avec la section du métal qui y correspond.
Soit ACBD (pl. 6 , fig. 33) , la section d'une chaudière circulaire ayant 0 m ,80 de diamètre ; la pression qu'exerce la vapeur sur les deux parties ACB , ADB pour faire rompre le métal aux points A et B , est composée de la somme de toutes les pressions CD , GH , EF , etc. , dans le sens des diamètres , décomposées dans les directions DC , GF , EH , perpendiculaires à la section AB.
Si nous considérons la pression de la vapeur sur une portion infiniment petite de la circonférence sy , et que l'on tire les lignes sx , xy perpendiculaires aux rayons AB , CD , on pourra considérer le petit arc sy comme représentant l'intensité de la pression dans la direction de GH.
Si l'on transporte sy' sur GH , et que l'on décompose la pression exercée en sy , représentée par sy , suivant sx , xy parallèles aitx directions AB , CD , la composante sx représentera l'effort de la vapeur pour faire rompre la chaudière suivant la section AB , et xy suivant CD. Tirant ensuite les ligues sy' , xy' perpendiculaires et évidemment égales à sx , .ry , prolongeant x y , sx , jusque sur le diamètre AB , on Kura tu — x's =■ sx.
La pression exercée par la vapeur sur sy' , décomposée suivant CD , pour faire éclater la chaudière , sera donc exprimée par tu : et comme on peut faire le môme raisonnement pour tous les points de la circonférence , on en conclut que la somme de toutes les pressions sera égale au diamètre AB.
Partant de là , supposons que les chaudières soient destinées à travailler habituellement sous une pression de quatre atmosphères , et que l'administration exige quelles soient éprouvées en les soumettant à une pression trois fois plus considérable , ou de douze atmosphères , soit 12 kil. par centimètre carré ; la section AB ayant O^O de longueur sur 0 ",01 de largeur , représentera une surface de 80 centimètres carrés , ce qui , à raison de 12 kil. par chaque centimètre , équivaut à une pression totale de 960 kil.
Si l'épaisseur de la chaudière est de 6 millimètres, les deux parties AB ayant chacune 0,01 ou 10 millimètres de longueur , la section de métal qui devra résister à cet effort sera de
10 X 2 X 6 = 120 millimètres carrés, soit : ~ = 8 kil par millimètre carré daus l'épreuve , et 3 kil. environ pendant le travail habituel. C'est à peu près la règle que je suis ordinairement dans la pratique ; je pense cependant que l'on pourrait sans inconvénient dépasser un peu cette limite, et la porter, pour le fer et le cuivre, à 4 kil. par millimètre carré, et môme à 5 kil. , lorsqu'on a pu s'assurer de la qualité et de la bonne fabrication des feuilles de tôle ou de cuivre que l'on a intention d'employer.
Le mécanisme du calcul indique que les pressions croissent comme les diamètres; il faut donc donner plus d'épaisseur aux chaudières , en raison directe et composée de leurs dimensions et de la pression de la vapeur.
Il est rare que les chaudières présentent , dans tous leurs points , des surfaces courbes disposées de manière à ce que le métal oppose à la vapeur le plus de résistance possible ; ainsi les enveloppes du fourneau , formées presque entièrement par des surfaces planes , les tubes bouilleurs qui doivent résister à une pression en sens inverse de celle des chaudières , c'est-à-dire de dehors en dedans, etc. , sont , pour cela , dans des situations très-défavorables; Le calcul des dimensions qu'il faut donner au métal devient alors si compliqué et si diilicilc , et ses résultats peuvent être tellement di-joués par
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de j circonstances et des considérations particulières , qu'il vaut mieux y suppléer instinctivement par l'habitude et l'exemple du passé.
La pression de la vapeur , dans ce cas > tend toujours à ramener la forme de la chaudière à un solide de révolution ; pour y obvier, on lie entre elles les deux enveloppes du foyer ou toutes les autres surfaces planes au moyen $ entretoises en fer espacées les unes des autres de 12 à 15 centimètres, de manière à les maintenir dans la position qu'elles doivent conserver. On place aussi , dans l'intérieur de la chaudière , une tringle de fer qui retient les deux fonds , et empêche la vapeur de forcer les assemblages des tubes bouilleurs, inconvénient qui détermine des fuites par où s'échappe l'eau contenue dans la chaudière.
On doit se hâter, aussitôt que cet accident se manifeste,' de porter un prompt remède aux perles de la chaudière , auclque légères qu'elles soient ; elles présentent d'autant plus de dangers qu'elles sont plus faibles; lorsqu'elles sont réduites à de légers suintements, l'eau qu'elles produisent ne peut s'opposer , par son évaporation , à l'élévation de température du métal,; elle est alors décomposée par ce métal qui passe à l'état d'oxyde en absorbant l'oxygène de l'eau , tandis que son hydrogène concourt , par sa combustion , à élever vers ces points la température du foyer.
Lorsque l'eau coule avec abondance, il y a d'autant moins de danger pour les chaudières, que le ralentissement de la combustion fait sentir la nécessité d'une prompte réparation , et que les surfaces métalliques voisines du point par où l'eau s'échappe, étant continuellement refroidies, ne sont pas exposées a éprouver d'altération.
IV. Des tabès bouilleurs
Il existe une grande variété d'opinions sur les dimensions qu'il convient de donner aux tubes bouilleurs ; il a été fait à ce sujet beaucoup d'essais qui tous ont réussi , et ont eu pour résultat de produire à peu de chose près la même quantité de vapeur. Ce fait suffit pour démontrer que l'avantage "de ces chaudières consiste principalement en ce que l'air chaud étant divisé en un grand nombre de filets dont chacun a une faible hauteur , les parties supérieures , après avoir communiqué aux surfaces métalliques tout le calorique dont
elles étaient pourvues, ont le lemps d'être remplacées dans leur trajet par celles auxquelles elles sont superposées, jusqu'à ce que la température de toute la série des couches d'air qui composent la hauteur de la colonne enfermée dans lo tube , se soit assez abaissée pour les avoir fait tomber successivement à la partie inférieure.
Il est possible aussi que le mouvement de l'air dans les tubes ait lieu en spirale. La régularité de leur section se prêterait assez à vérifier cette conjecture. On sait que les fluides qui s'écoulent par un orifice circulaire s'y engagent en tournoyant , mouvement que j'ai aussi remarqué dans l'air chaud , au moment où il s'engorge dans les tubes bouilleurs.
Les foyers des chaudières ordinaires sont privés de tous ces avantages, l'air y circule en grande masse , et quelle que soit l'étendue de son trajet , il est impossible que toutes ses parties puissent venir au contact de la chaudière. On ne peut d'ailleurs donner une section circulaire et partout égale , aux divers conduits qu'il parcourt, ni obtenir un mouvement aussi régulier que dans les tubes.
Une autre cause de la grande faculté évaporante de ces chaudières, c'est la facilité du remplacement de l'eau sur les surfaces , à mesure qu'elle est réduite en vapeur. Dans les chaudières ordinaires, le mouvement a lieu tumultueusement ; chaque bulle de vapeur qui se forme au contact de la surface échauffée tend à s'élever. L'eau des couches supérieures qui descend pour la remplacer , gêne son mouvement , et éprouve de sa part un obstacle dans sa marche ; en sorte qu'une portion du métal se trouve toujours en contact avec une portion de vapeur dont la température tend à s'élever , et qui devient de plus en plus mauvais conducteur de calorique pour transmettre la chaleur aux parties d'eau qui lui sont super-
La quanti té d'eau évaporée est relative à l'intensitéde chaleur de la partie du foyer avec laquelle les surfaces métalliques qui la contiennent sont en contact. La haute température à laquelle brûle le coke dans les chaudières à tubes bouilleurs, détermine une évaporation d'eau qui s'élève jusqu'à 122 kil. 1 par chaque mètre carré , dans les parties exposées directement, à l'action du feu , et au tiers de cette quantité sur les surfaces des tubes bouilleurs ; tandis que dans les chaudières
1 Truilé des locomotives } G. de Pambour, p. 210-
ordinaires, l'évaporation moyenne de toute la surface exposée a l'action de l'air chaud ne s'élève que de 30 à 36 kii. par mètre carré.
La consommation du «oke des machines locomotives en marche est de 200 kil. environ par heure , représentant une évaporation de 15 à 1,000 kil. d'eau , soit 7 à 8 parties d'eau pour une de combustible. Les machines locomotives , dans le principe de leur établissement, étaient chauffées avec de la houille , et il fut aussi constaté que l'évaporation suivait à peu près le même rapport. Le nouveau système présente donc, quant à l'économie, des avantages analogues à celui de la production de la vapeur, sous un poids et un volume moins considérables que ceux de tous les appareils qu'il a remplacés. Il est difficile de comprendre d'après cela pourquoi l'industrie a mis tant d'indifférence et de lenteur à faire l'application de ce mode à la navigation , puisqu'à bord des bateaux à vapeur la production actuelle ne dépasse jamais quatre à cinq fois le poids du combustible employé.
L'expérience a appris que les tubes bouilleurs doivent être faits en laiton ou cuivre jaune laminé; les premiers , pour lesquels on avait employé du cuivre rouge furentrongés et détruits jwr le feu avec une extrême rapidité. Leur épaisseur est orci inairement de 3 millimètres. Il est difficile d'assigner aucun terme à leur durée moyenne , parce que la nature du combustible que l'on emploie , la manière dont est fabriqué le coke, et les substances étrangères qu'il contient , principalement le soufre , exercent à cet égard une influence qui iait beaucoup varier les résultats. Lorsque le coke est de bonne qualité , on peut calculer sur une durée moyenne équivalant à un parcours de 30 à 40,000 kilomètres.
V. De l'alimentation d'air dans le fourneau
Lorsque je consultai des constructeurs de machines sur le projet que j'avais conçu d'essayer un système inverse de tous ceux que l'on tentait alors , c'est-à-dire de faire circuler de l'air chaud dans des tubes isolés , de petites dimensions et immergés dans l'eau , au lieu d'échauffer dans un foyer commun une grande quantité de tuyaux remplis de ce liquide, chacun me reproduisit la première objection que je m'étais faite d'abord : que l'insuffisance du tirage ferait plus que compenser les avantages que je me proposais d'obtenir par suite de l'augmentation des surfaces exposées au feu. Je
sentis dès lors qu'il était indispensable de créer artificiellement une alimentation d'air. L emploi du ventilateur à force centrifuge me parut être le moyen le plus simple et le plus sûr d'obtenir un courant d'air aussi intense que je pouvais lo désirer. J'adaptai donc au wagon qui portait l'eau et le combustible destinés à alimenter mes premières machines , deux tambours circulaires, ayant l m ,60 de diamètre et 0 m ,32 de largeur ; le milieu de ces tambours était traversé par des axes portant quatre branches en fer sur lesquelles étaient fixées autant d'ailes en bois. Les axes recevaient le mouvement par le moyen d'une courroie qui les mettait en communication avec des poulies adaptées aux roues du wagon sur lequel était établi tout cet appareil.
J'obtins de celte manière un tirage aussi complet que je pouvais le désirer. Dans plusieurs expériences que je fis avec MM. Albert Schlumberger et Emile Kœchlin pour apprécier l'intensité du courant d'air , il fut constaté que la pression de l'air dans le cendrier équivalait h une colonne d'eau de 0 m ,015 à 0 m ,020, c'est-à-dire qu'elle était égale à celle que l'on n'obtient que dans les hautes et bonnes cheminées Mais ce moyen présentait le grave inconvénient d'exiger que le combustible fût toujours réparti d'une manière parfaitement égale et régulière sur la grille, parce que vers tous les points où la grille présentait des parties dégarnies par lesquelles l'air pouvait s'introduire en masse un peu considérable, il s'établissait des courants faisant l'enet d'un soufflet de forge , qui déterminaient des coups de feu , ou foyers d'incandescence auxquels rien ne résistait ; les parois du fourneau, les chaudières, les barreaux qui étaient exposés à cette action , s'altéraient rapidement et ne tardaient pas à être complètement détruits. Celte partie du nouveau système restait donc très-incomplète , et aurait exigé plusieurs modifications , si elle n'eût été remplacée par le mode bien plus avantageux de l'injection de la vapeur dans les cheminées. Ce moyen est à l'abri du danger que je viens de signaler ; mais il exige l'emploi de la vapeur à haute pression , et ne permet pas d'utiliser son ressort ; on est forcé , après s'en être servi, de la rejeter dans l'air, avec toute la tension sous laquelle elle a été produite. Il est donc permis de croire que les ventilateurs, principalement lorsqu'ils seront em-
1 Bulletin de la Société de Mulhouse, n° 22, décembre 1831 page 1S3.
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ployés à bord des bateaux à vapeurs, et appliqués aux orilices des cheminées pour aspirer la fumée , seront susceptibles de remplacer les cheminées, d une manière avantageuse, dans les machines à détente et à basse pression.
VI. Des pompes alimentaires
La plupart des avaries et des accidents qui arrivent aux chaudières des locomotives et des machines à vapeur en général, proviennent de ce que , par suite de quelque dérangement dans le mécanisme, les pompes destinées a alimenter Fa chaudière cessent de faire leur oflicc. Les surfaces qui ne sont pas couvertes d eau s'échauffent alors rapidement , et ne tardent pas à rougir. Si , dans cet état , quelque mouvement détermine une nappe d eau à couvrir ces surfaces incandescentes , la grande quantité de vapeur qui se forme instantanément n'a pas le temps de s'échapper ni même de soulever les soupapes de sûreté , et il y a explosion.
Le jeu des pompes alimentaires est souvent interrompu par suite du mauvais état de la soupape qui doit s'opposer au retour de l'eau de la chaudière dans le corps de la pompe ; il suffit du plus léger obstacle, d'un petit morceau de bois , d'un grain de sable engagé dans les soupapes , pour établir la communication. Le ressort de la vapeur qui se forme alors dans le corps de pompe , ne permet pas à l'eau du réservoir de s'y introduire , et l'alimentation cesse. Cet accident est d'autant plus fréquent que la température de la vapeur est plus élevée. On l'éprouve principalement lorsque la plus légère perte a pu permettre l'introduction d'une petite quantité d'eau de la chaudière dans le corps de pompe , pendant Tune des nombreuses interruptions que son jeu éprouve toujours pendant la marche.
Dans les premiers essais des machines locomotives que j'avais fait construire, je trouvai convenable de faire alimenter la chaudière par de l'eau à 100°, dans le but d'éviter l'abaissement de température et la diminution dans la production de vapeur, qui se remarquent toujours dans les moments où se trouvent réunies les deux circonstances d'une alimentation très-aclive opérée avec de l'eau très-froide. A cet effet, j'avais disposé, entre la chaudière et le tender qui contenait l'eau froide, un réservoir qui servait de parois au foyer , et dans lequel puisaient les pompes alimentaires. Je trouvai ,
dans ce mode d'opérer , les avantages que j'en attendais ; mais Ton éprouvait bien plus fréquemment que lorsque l'on fait usage d'eau froide, l'inconvénient que je viens d'exposer. Pour le prévenir , je fus obligé d'avoir recours à une, disposition particulière qui me semble propre à être employée avec avantage dans quelques cas , et me paraît à ce titre , mériter d'être décrite.
L'emploi de cette pompe exige que le réservoir d'alimentation soit en contre-haut d'un mèlre environ du corps de pompe. Le piston est formé d'un élrier ABC, (pl. 6 , fig. 34) qui porte à sa partie inférieure une soupape D , s'ouvrant de haut en bas, en sorte que le piston , en montant , ne détermine pas l'ouverture de la soupape E. Ce mouvement est produit , et l'eau du réservoir I s'introduit dans le corps de pompe , par l'effet de la pesanteur de la colonne 1E.
Pendant la marche ou lorsque la machine est arrêtée, si la pression de la vapeur fait rétrograder , dans le corps d'une pompe alimentaire telle qu'on les construit ordinairement , et à travers les soupapes G , II , lorsque pour plus de précaution on en a placé deux , une petite quantité d'eau à une température supérieure à celle del'ébullition , cette eau arrivée dans KL , se réduira en vapeur et fermera la soupape E ; et si elle ne peut trouver une issue à travers le piston , celui-ci comprimera et laissera alternativement dilater la vapeur dans son mouvement , sans aspirer du réservoir ou envoyer dans la chaudière aucune quantité d'eau. Mais si l'on suppose l'existence de la soupape D , il est visible (jue le ressort de la vapeur ne pouvant jamais être bien considérable dans le corps de pompe , la soupape D , pendant son mouvement ascendant, après quelques oscillations, tombera de son propre poids, et la vapeur s'échappera par son ouverture. Pendant la descente du piston , la faible densité de la vapeur ne suffira pas à faire fermer la soupape , qui arrivera en donnant toujours issue à la vapeur Jusqu'à ce qu'elle parvienne en M à la surface de l'eau bouillante. Celle-ci , quelle que soit sa température , opposera à la soupape une résistance qui la fera fermer , et le piston , dans son mouvement, forcera l'eau contenue de M en L , à passer dans la chaudière ; ainsi de suite.
Cet essai fut suivi d'un succès complet et l'appareil a été mis en usage et conservé aussi longtemps que l'ai employé l'eau bouillante pour alimenter les chaudières des machines
locomolives. Mais de nouvelles dispositions ayantdepuis lors simplifié et perfectionné le système des machines locomotives, et permis de négliger l'avantage que présente 1 emploi de l'eau chaude , on a pu revenir sans inconvénient au système des pompes alimentaires ordinaires.
VII. De la distribution de la Tapeur
Tous les appareils qui sont destinés à distribuer la vapeur dans les cylindres des machines , ont l'inconvénient de ne découvrir les ouvertures qui doivent lui ouvrir passage , que d une manière graduelle et relative au mouvement de la machine. Comme la même ouverture par où la vapeur s'introduit dans le cylindre doit également servir à la conduire soit dans l'air , soit au condenseur , le temps employé à son entrée est exactement égal à celui qu'elle met à sortir.
Tous les calculs par lesquels on cherche à s'assurer que les communications que l'on ménage entre la chaudière et les cylindres seront assez grandes pour permettre à la vapeur de se mettre sensiblement et partout à la même pression , pendant le mouvement du piston , tendent à faire croire que les ouvertures sont , en général , dans toutes les machines , bien au-dessus du besoin.
La pratique cependant démon Ire qu'il en est tout autrement. 11 se passe alors , ainsi que je l'ai fait remarquer, page 225, un
Ehénomène inconnu qui complique les résultats , et force à lisser àr la vapeur de vastes ouvertures , et à adopter , pour lui permettre d'exercer toute son action sur les pistons , des dispositions que la pratique seule a pu faire découvrir. > Pour fixer un peu les idées sur celte question , nous allons examiner les circonstances qui accompagnent le passage de la vapeur , de la chaudière dans les cylindres d'une machine
3ui marche avec une vitesse de 15 mètres par seconde , le iamètre des roues étant de l m ,53, et la course du piston de 0 m ,40. Lorsque le piston est au milieu du cylindre, sa vitesse devient
la section des tiroirs qui laisse alors passage à la vapeur étant Yi environ ' de celle du cylindre , la vitesse de la vapeur sera
1 G. d« Pambour , Traité des locomotives, p. 882.
II suit de là que la vapeur ne commence à exercer son action sur le piston que passé la limite de tension , répondant à la vitesse qu elle doit prendre dans les passages et ouvertures qu'elle parcourt , pour suivre le mouvement du piston.
Nous venons de voir que cette vitesse est au chemin de Manchester de 46 mètres. En reprenant l'équation
qui exprime l'espace parcouru en fonction de la vitesse , nous aurons
c = lô Œ ^o L==105m ' 80 '
c'est-à-dire qu'il faudrait le poids d'une colonne d'air de 105 m ,80 de hauteur, pour représenter une vitesse de 46 mètres.
Le poids de l'air , comparé à celui du mercure , étant dans le rapport de 10, 366 à 1 , cette pression serait représentée par une colonne de mercure de
ce qui n'atteint pas la deux centième partie du ressort de la vapeur pendant la marche. Mais il est vrai de dire que la perte de force due à cette cause est nécessairement augmentée par le ralentissement que la vapeur éprouve dans sa marche, en traversant des passages dont la section est irrégulière , et qui sont alternativement ouverts et étranglés par le tiroir, au point de distribution , jusqu'à interruption complète.
L'intermittence du mouvement dans les machines à mouvement alternatif, force, à chaque oscillation delà machine, la masse de la vapeur à se mettre en mouvement et à revenir au repos immédiatement après. Mais comme les corps, sans en excepter probablement les gaz, ne peuvent acquérir de la vitesse que par des gradations insensibles , ei en suivant une loi dans laquelle entrent nécessairement les carrés des temps écoulés depuis l'origine du mouvement, il est probable que le temps employé par la vapeur pour se mettre en mouvement, ne lui permet pas d'exercer sur le piston qui fuit devant elle toute la pression mesurée par son ressort. La vitesse de la machine étant calculée sur le pied de 15 mè- Ires par seconde, et les roues développant par seconde
1 B ,53 X3,U = 4",80 la machine devra faire
«=3,125 tours par seconde;
mais comme le piston fait deux mouvements pendant un tour de roues, le nombre des oscillations simples sera de
3,125 X 2 = 6,250 ; et le temps employé à lune de ces oscillations, de
A * de seconde ; soit 0",16 ou 9 ",6
dix tierces environ.
La détermination des circonstances qui accompagnent ce phénomène pourrait aider à expliquer les résultats auxquels a amené la pratique. J'ignore même s'il n'a pas été fait quelque travail pour éclairer cette question ; mais comme sa solution s'éloigne de mon sujet , il me sulîira de l avoir indiquée en y appelant l'attention.
Les ouvertures qui établissent la communication entre la chaudière et le cylindre ne sont mises à découvert par le tiroir, que successivement et à mesure que la machine fait sou mouvement. Il s'ensuit cjue si la machine était réglée de manière à ce que le pistou fût exactement au milieu de sa course lorsque la manivelle de l'arbre est perpendiculaire au cyliudre, et que l'on négligeât l'épaisseur du recouvrement du tiroir sur le bord des ouvertures , la vapeur ne commencerait à s'introduire sur le piston qu'à l'instant même où il vient d'atteindre le fond du cylindre pour commencer à faire un autre mouvement dans un sens opposé. Or , l'expérience a appris que cette disposition n'est pas la plus favorable pour obtenir des machines le plus grand effet , et qu'il faut au contraire que le tiroir devance le mouvement du piston de manière à ce que l'ouverture qu'il laisse à la vapeur pour s'introduire dans le cylindre ait déjà acquis une certaine étendue, lorsque le piston commence son mouvement.
11 résulte de là deux inconvénients : le premier , c'est que la vapeur commence déjà à presser sur le piston en sens contraire de sa marche , un peu avant son arrivée au fond du cylindre ; le second , c'est que la vapeur est elle-même interceptée un peu avant l'arrivée du piston au fond opposé. Mais comme l'expérience a constaté que ces deux quantités
sont plus que rachetées par les avantages de la disposition qui offre à la vapeur un passage déjà assez grand pour qu'elle puisse exercer librement son action sur le piston à l'origine de son mouvement , il est permis de croire que la difficulté qu'elle éprouve à s'introduire à travers les ouvertures avec une vitesse suffisante , doit être prise en considération pour déterminer quelle étendue on doit donner à ces ouvertures afin d'obtenir de la vapeur le meilleur effet possible.
Cette disposition , que Ton appelle avance du tiroir , a été décrite , et ses effets ont été calculés par M. de Pambour , d'une manière très-dé vcloppée 1 ; je renverrai donc à sou ouvrage pour tous les détails que l'on pourrait désirer sur ce sujet.
VIII. De la soupape de sûreté
Chaque centimètre carré de surface de la soupape de sûreté , chargé d'un poids de l kil -,033 , ou , en nombre rond , d'un kilogramme , représente , ainsi que nous l'avons vu , une pression susceptible d'être utilisée, égale à celle qu'exerce l'atmosphère sur un piston au-dessons duquel on a fait le vide. Mais comme il faut toujours réserver , à l'ouverture des soupapes de sûreté , une certaine étendue , pour laisser à la vapeur une libre issue lorsqu'elle n'est pas utilisée, on est forcé , pour éviter de charger directement la soupape de poids trop embarrassants, d'employer un système de leviers ou de ressorts , dont la combinaison représente, sur la soupape , une pression qui réponde à la tension sous laquelle on emploie la vapeur.
Il est très-essentiel de bien déterminer l'étendue de la partie de la soupape de sûreté sur laquelle presse la vapeur , afin de la charger de poids qui indiquent bien exactement sa tension. Diverses causes , et entre autres la manière dont la soupape a été établie et rodée, peuvent faire singulièrement varier les résultats et induire en erreur, lorsque l'on n'a pas le soin ou la possibilité de vérifier les pressions en faisant usage d'un manomètre.
Supposons , en effet , que dans l'établissement d'une soupape de sûreté , la partie supérieure AB (pl. 6, fig. 35) soit la seule qui ait été rodée assez exactement pour contenir la vapeur ; il est évident que si l'on compare le poids dont
1 Traite des locomotives, page 230.
elle est chargée avec la surface du cercle qui aura AB pour diamètre, on ne commettra aucune erreur ; mais si le contact a lieu seulement en CD ( fig. 30 ) , en laissant vers la partie supérieure AB un espace même insensible , le poids dont on aura chargé la soupape représentera , dans la chaudière , une pression supérieure au calcul que Ton aura établi , dans le rapport du carré de AB au carré de CD.
A cet effet , il s'en ajoute un autre qui a été signalé, par M. Clément-Desormcs, comme ayant occasionné l'explosion de plusieurs chaudières, et dont les circonstances présentent quelque analogie avec celles que je viens de signaler.
Pour mieux, faire comprendre en quoi consiste le principo sur lequel repose l'observation qu'a faite M. Clément-Desormes, j'exagérerai à dessein la disposition dont il a indiqué le vice.
Supposons donc qu'une ouverture AB (pl. 6 , ûg. 37 ) faite à une chaudière dans laquelle il se forme de la vapeur, soit recouverte par un disque dont le diamètre CD soit égal à 10 AB.
Tant que la vapeur n'aura pas dépassé la pression de l'atmosphère, le disque CD restera appliqué sur l'ouverture AB. La tension augmentant dans la chaudière , la vapeur finira par s'échapper en rayonnant toulautour du disque CD. Mais comme elle trouvera un espnee plus grand à mesure qu'elle s'éloignera de l'ouverture AB, et que la grande vitesse dont elle était pourvue ne lui permettra pas de ralentir son mouvement en raison de l'augmentation d'étendue de cet espace , sa tension supérieure en A à celle de l'atmosphère , pourra lui devenir égale en un point x , et inférieure en C. Et s' la soustraction de pression de la surface de la zone Cx est plus grande que l'excès de pression qui répond à la surface du cercle xx\ la tension de la vapeur augmentera indéfiniment dans la chaudière , sans que le disque CD soit soulevé , et il pourra y avoir rupture et explosion.
Comme la température de la vapeur est liée à sa pression par des relations invariables, on a imaginé de munir les chaudières de plaques de métal , fusibles à la température qui répond à une pressi >n qui ne doit pas être dépassée ; on a de plusexigéque les chaudières fussent essayées par une pression qui excédât cinq fois celle à laquelle elles doivent travailler habituellement; mais ces mesures n'ont abouti qu'à soumettre les appareils à des épreuves qui les épuisent,
et à les rendre impropres à résister à l'effort qu'ils peuvent avoir à faire dans des cas extraordinaires. S'il existe, au voisinage des rondelles de métal fusible , quelque légère perte de vapeur , et que cette vapeur , en se condensant , humecte le métal , il ne participe pas à la température de la masse, et ne peut entrer en fusion lorsque la vapeur a atteint la température qui devrait produire cet effet. Je crois d'ailleurs que les accidents qui arrivent dans les chaudières par suite d'une augmentation de pression successive et graduée, sont extrêmement rares; tous ceux dont j'ai ouï raconter les détails étaient dûs à quelque cause particulière qui avait déterminé une production instantanée et considérable de vapeur, et toutes les soupapes de sûreté , et toutes les plaques fusibles n'auraient pu prévenir ni empêcher l'explosion. Je regarde donc l'intérêt particulier du chef d'établissement comme la sauve-garde la plus sûre pour éviter ces catastrophes; c'est à lui à nejas rester étranger aux progrès des sciences cjui peuvent guider s<) pratique , et à faire choix d'hommes intelligents dont il puisse être compris , auxquels il puisse donner les instructions et faire les recommanda lions nécessaires , et qui n'oublient pas que la conservation de leur vie dépend de leur prudence et de leur vigilance.
IX. Bu prix des machines
J'ai insisté d'une manière toute particulière pour que les machines fussent construites dans les ateliers des compagnies, quelle que fût d'ailleurs l'importance des transports qu'elles dussent exécuter , par la raison qu'il était indispensable que les ouvriers destinés à les réparer fussent ceux-là même qui les ont construites. C'est ainsi que j'en ai agi sur le chemin de fer de Saint-Etienne, aussi longtemps que j'en ai gardé la direction. Je pense qu'il pourra être utile aux personnes qui se trouveront dans une position semblable, de connaître ce qu'il m'en coûtait pour faire établir une machine sur le modèle de celles que j'avais reçues d'Angleterre , et dont douze fonctionnent encore sur le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon. Je vais donc donner en détail les divers prix qui ont été payés aux ouvriers pour la façon , après avoir été discutés et arrêtés avec eux. J y ajouterai tous les autres déboursés qui ont été faits peur mettre la machine en état de fonctionner sur les rails
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1°— -A Roues montées sur leurs essieux.
Façon et fournitures de 4 roues en blanc, f r . c .
convenu avec le charron , à 30 fr. Tune. . . 120 » 4 Cercles en fer pesant, brut , 23e kil. , à
63fr.les 100 kil 148 70
Forge et pose 20»
Tournage du bois et du fer des cercles. . 36 » 4 Cercles en fer, superposés aux premiers ,
466 kil. , à 63 fr 203 60
Façon et pose. 40 »
Tournage 84 s
4 Moyeux en foute avec leurs couronnes. 105 »
4 Frètes circulaires pour lesdits moyeux. 16 » 168 Boulons et écrous pour l'assemblage
des 4 roues 40 »
Alésage et tournage des moyeux et couronnes. 20 »
2 Essieux pesant 266 kil., a 63 fr. . . . 166 05
Tournage et ajustage des essieux. ... 40 » 4 Tourillons ou boutons pour communiquer
le mouvement aux roues. ....... 80 s
8 Cercles pour recevoir et assujettir les
tourillons, fourniture , façon et mise en place. 124 » Calage , perçage et assemblage des quatre
roues sur leurs essieux 5 »
S 0 — Bâti armé de ses ferrures.
2 Piècrs en chêne pour les sablières du
bâti , façon comprise. 60 »
Esplanade en cbène pour le macbinistc . . 30 » 6 Ëqucrres en fonle pour supporter l'esplanade, 34 kil 14 30
4 Bandages en fer pour armer les faces horizontales du bâti, 321 kil., à 60 fr. . . 192 60 Ferrures pour accoupler la macbine avec le
tender , 160 kil., à 60 fr 00 »
Idem pour lier le foyer au bâti , 140 kil. t
àjeo fr 84 »
Brides et équerres pour supporter le foyer
200 kil. , à 60 fr 120 »
66 Boulons pour armer le bâti et y fixer les pièces ci-dessus, 131 kil. , à 60 fr. ... 78 60 4 Pièces en fonte pour lier la chaudière aux
bâtis , 740 kil. , à 40 fr 200 60
4 Colonnes en fonte pour supporterle parallélogramme , 04 kil, , à 40 fr. . . . . . 30 20
A reporter. 1,008 30 1,338 25 ^
Report, . . 1,008 30 1,338 25
8 Plaqnes à oreilles pour embrasser les fr « c «
boites ; 400 kil. , à 43 fr . 188 t»
4 Boîtes pour le graissage, 73 kil. 60, à 42 fr. 30 85
4 Gontreboîtes ou réservoirs d'huile, 30 k. ,
à 40 fr 13 »
Alésage des quatre boîtes. 8 »
4 Ressorts en acier , 200 kil., à 2 fr. . 400 »
^ 3° — Foyer»
Charpente en fer servant de soutien an foyer,
200 kil. , à 90 fr. . . . 180 »
Une planche en cuivre rouge , ceintrée pour le doublage intérieur du foyer > 221 kil. , à
315 fr 096 15
Une idem droite pour idem, 114 kil. à 300 f . 342 » 10 Feuilles tôle pour l'extérieur du foyer ,
359 kil. , à 92 fr 330 30
Une feuille en tôlepoor le cendrier, 32 kil.,
à 80 fr 26 60
Rivets en cuivre, 37 kil., à 4 fr, . . . . 148 »
Rivets en fer, 36 kil., à 1 f r 36 »
Façon du foyer , 778 kil. , à 90 fr. . . 608 60 3 Portes en tôle , armées de gonds et coulisses , à 20 fr. ......... . 60 s
17 Barreaux en fonte pour la grille, 246 k.
à 36 fr 80 25
Chaudière et set accestoires.
Tôle pour la chaudière > façon comprise ,
450 kil., à 180 fr . . 710 »
Un fond de chaudière , idem , 36 kil. , à 80 f. 28 80
Perçage des trous des tubes et du joint. • 31 20 Un fond de chaudière en cuivre rouge ,
45 kil. , à 325 fr. 146 25
Perçage et pose » 30 »
83 Tubes bouilleurs en cuivre jaune ,
600 kil. , à 290 fr 1,740 a
Façon desdits pour soudage. ..... 180 »
Soudure forte et rondelles pour ajustage. • 50 »
Tournage des tuyaux aux deux bouts. . . 63 »
600 Boulons pour l'assemblage des diverses
paTties de la chaudière , 89 kil. , à 1 fr. . . 89 » Un réservoir pour la vapeur , en forme de
A reporter. 3,068 25 5,668 20
Report. . 3,063 28 6,698 20 cloche , qui surmonte U chaudière , 80 kil. , fr» «« *40fr 64 40
Une calotte en fonte formant la partie inférieure de la cheminée , percée et ajustée , 171 kil. , à 57 fr. . . . . . . . 97 45
Une cheminée en tôle. 30 »
Une boîte de distribution pour introduire la vapeur datta le cylindre , 40 kil. , à 67 fr. 22 80
2 Soupnpe3 de sûreté j prête* è être mises en place, 10 kil. 60 , à 5 fr. 20 c. . . 64 60 •
2 Robinets en brome pour indiquer le niveau de l'eau dans la chaudière, 2 kil. à 6 fr. 20 c m m 10 40
Plomb pour la charge de la soupape de sûreté,
16 kil., à 1 fr. 60 c 12 »
S» — 2 Cylindres et leur* mémoires.
2 Cylindres pesant ensemble 370 kil., & 67 f. 210 90
2 Couvercles et deux fonds, tournés et percés , 67 kil. 60 , à 67 fr » 38 45
2 Pistous , idem , 41 kil. , à 47 fr. . . 10 25
2 Chapelles ou recouvrement de tiroir , avec leurs portes percées et ajustées, 102 kil., à 57 fr. C8 15
4 Ressorts en hélice , en bronze, pour garniture de piston, tournés et ajustés, 16 kil. 50, àOfr . . 03 »
2 Grands stuphemboz et 2 douilles pour cylindre , tournés et ajustés, 8 kil., à 5 £. 20 c. 41 60
3 Petits stuphemboz pour les chapelles et la soupape de distribution de la vapeur, tournés et ajustés , 3 kil. 50 à 5 fr. 20 c. . • 18 20
2 Tiroirs pour la distribution de la vapeur , ajustés , 4 kil. 50 , à 6 fr. 20 c 23 40
6 Paires de coussinets : 4 pour les arbres des tiroirs, et 2 pour l'arbre de communication du mouvement de la misé en train , 0 kil. 50 , à 6 fr. 20 c. 49 40
2 Guides pour la tige des tiroirs , 2 kil. , à 5 fr. 20 c 10 40
2 Corps de pompe alimentaire , 26 kil. , à6fr. 20 c. . . . 135 20
2 Stuphemboz pour lesdites , 4 kil. , à 5 fr. 20 c. ... 4 20 80
2 Porte-soupapes avec soupapes pour la tige
A reporter. 718 76 8,8*8 10
Report. . 71$ 76 8,898 10
des tiroirs , tournés , limés , rôdes et ajustés , **• *• 7 ki). ,60 , à 6 fr. 20 c 39 »
2 Robinets droits pour la co mm on i cation
avec l'eau froide, 3 kil. , à 6 fr. 20 c. . . 16 60
3 Robinets pour la communication avec
l'eau chaude , 3 kil.26 , à 8 fr. 20 c 10 90
Tuyaux d'aspiration et de refoulement du soufflage à la vapeur, y compris la façon , 33 kil.60 , à 4 fr. 134 »
6° — Communication de mouvement.
Fer brut de divers échantillons pour la confection des pièces dont le détail suit, 1,100
kil. à 06 fr 660 9
Main-d'œuvre pour forge desdites pièces ,
1,100 kil., à40fr 440 »
Tournage , idem 400 »
2 Balanciers , limes et ajustés , à 30 fr. . m 60 » 8 Chapes de parallélogramme , limées et
ajustées, à 6 fr . » 40 9
8 Idem plus petites , à 3 fr. 76 c • . 30 »
8 Douilles de parallélogramme , à 6 fr. . 40 » 2 Tiges de tiroir avec leurs leviers , et arbre transversal , à 12 fr f . 24 »
Communication de mouvement pour régler la vapeur , leviers , poignées, douilles, ele- . 63 » 4 Fléaux de parallélogramme, à 9 fr. , . 36 » 2 Excentriques, tout montés , à 6 fr. . • 12 »
2 Cylindres montés , à 90 fr 180 »
2 Pistons montés , à 0 fr. 26 c. . , . . 12 60
2 Pistons alésés, à 9 f r 18 »
2 Cylindres alésés , à 30 fr 60 »
12 Tôles de bielles , à 26 fr 300 »
4 Paires de grands coussinets en bronze pour les douilles du parallélogramme, 21 kil.60 à
6 fr. 20 c 111 80
4 Idem pour les bielles verticales , 8 kil.,
à 6 fr. 20 c . 41 60
4 Idem petits pour idem , 4 kil.26, à 6 fr.
4 /</ewpour les bielles horizontales, 4 kil.
26 , à 6 lï. 20 c . . 28 10
A reporter. . 12,396 45
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1°—M<mlag€ général.
Report, . 12,305 45
Ajustage des soupapes de sûreté des appareils de distribution de la vapeur et du régu- fr. c lateur. 225 »
Alise en place des diverses pièces de la machine, pour les ouvriers monteurs et ajusteurs. 1,200 »
Pour le travailde forge relatif au même objet. 200 »
Charbon pour la forge 100 »
Outils , limes , acier pour burins , crochets ,
cuir , etc , . . . . 200 »
Frais de surveillance et loeation de l'atelier. 200 »
A déduire, diverses rognures de cuivre. . 800 »
Total cinÈHM 14,520 45
Il faudrait encore ajouter à ce prix celui du fonder ou chariot d'approvisionnement pour l'eau et le coke. Ceux que j'ai fait construire revenaient, tout compris, àlOOOfr.; mais leur forme, imitée deM. Stewcnson, a été abandonnée et remplacée par une autre plus commode, plus solide, et d'un prix beaucoup plus élevé.
Ces prix se rapportent à des machines construites sur le premier système adopté par M. Stewenson. Elles diffèrent de celles qui sont généralement employées aujourd'hui , en ce que les deux cylindres sont placés verticalement de chaque côté de la chaudière. Le mouvement communiqué aux pistons par la vapeur , est transmis aux roues au moyen de longues bielles qui mettent en communication le balancier placé au bout de la tige du piston avec des boutons fixés à la moitié de la longueur de l'un des rayons de chaque roue.
Cette disposition ne se prête pas aussi bien à un mouvement rapide que les dernières machines qui ont été livrées à l'industrie par divers constructeurs. Dans celles-ci, les cylindres sont placés horizontalement au-dessous de la chaudière , et le mouvement est communiqué directement de la tige du piston à la manivelle d'une arbre coudé , sur lequel sont établies les roues , ce qui simplifie beaucoup le mécanisme ; mais les résultats , considérés relativement à la quantité de travail obtenu , et du prix auquel reviennent les transports , ne dif-
fèrent pas beaucoup ; les deux systèmes sont employés concurremment sur le chemin de fer de Saint-Etienne.
Yoici l'état du travail de ces diverses machines, du l ir mai au 31 octobre 1838 :
QUANTITÉ DE COM
consommé par wagou et kilomètre.
1 1 ,990 7,1 iG
Moyenne. . .
T.c genre de machines eme l'on emploie doit être subordonné , ainsi que je l'ai d^jà fuit remarquer , à la uaturc du
service auquel elles sont destinées, et aux habitudes de ceux qui sont appelés à les diriger. Rien n'est plus aisé que de modifier le système dos machines , de manière à les rendre lourdes ou légères , propres à entraîner des fardeaux considérables avec peu de vitesse, ou à franchir de grands espaces avec une extrême rapidité. Dans ces diverses circonstances , l'adhérence des roues sur les rails , l'entretien de la machine , . la consommation de combustible , etc. , éprouvent des variations qui toutes doivent être prises en considération dans le choix d'un système de moteurs.
X. Des ouvriers machinistes
On ne saurait trop , lorsque l'on importe une industrie là où auparavant elle n'existait pas , se hâter de former la population dont on est environné , et de faire prendre aux classes ouvrières des habitudes qui soient en rapport avec les nouveaux services que l'on a intention d'exiger d'elles. J'ai toujours remarqué qu'il y a les plus graves inconvénients à attirer des ouvriers étrangers en même temps que l'on déplace les industries. 11 est bien rare que ceux qui se * décident à abandonner leur pays ne soient pas mus par l'appât du salaire, qu'on est toujours obligé de leur offrir plus élevé que celui qu'ils recevaient. Ordinairement aussi, ce sont ceux auxquels le manque de conduite ou de talent ne permet pas d'aspirer , dans les lieux où ils sont connus , au même traitement que les autres; en sorte que l'on finit toujours , en définitive , par avoir les plus mauvais ouvriers , que l'on paie aussi cher, et souvent même plus cher que les meilleurs des ateliers d'où on les a tirés.
Ces ouvriers sont souvent extrêmement jaloux de leur savoir ; ils souffrent avec peine les jeunes gens que l'on met auprès d'eux afin de les initier dans leur art , et de les mettre en état de remplacer plus tard leurs maîtres. Ces jeunes gens , dans tous les cas , s'aulorisent de la pave de ces maîtres
Sour élever leurs prétentions et exiger d'être salariés à l'égal e ceux dont ils partagent le travail. Les vices et les mauvaises habitudes qui sont la suite de toutes les grandes réunions d'ouvriers , s'introduisent dans le nouvel atelier dès son origine , et y portent les germes de mécontentement et d'insubordination , qu'il est ensuite si difficile de contenir. 11 vaux mieux , lorsqu'il y a possibilité de le faire , dres-
ser des jeunes gens intelligents à conduire , à réparer et à construire les machines. L'obligation où Ton est toujours d'élever des ateliers dès la mise à exécution de toute grande entreprise , donne au chef la facilité de faire choix , pour les destiner à ces emplois , de jeunes ouvriers qui , par leur capacité , leur zèle , leur bonne conduite , sont dignes de cette distinction. Il est aisé de leur faire comprendre tout l'avantage qui résulte pour eux de lier leur sort à celui d'une entreprise naissante , qui n'exige d'eux aucun sacrifice pour leur apprentissage , et qui a intérêt à leur faire acquérir une industrie qui leur offrira tous les avantages des professions les mieux rétribuées.
De cette manière , on peuple les ateliers déjeunes garçons chez lesquels se manifeste le goût de la mécanique , en les nourrissant de l'espérance de les préposer plus tard à la direction des machines qui se confectionnent sous leurs yeux. A mesure qu'une machine sort de l'atelier , celui qui est choisi pour en devenir le conducteur , commence ses essais avec elle , et finit très-promptement par se mettre en état de la diriger aussi bien que pourraient le faire les ouvriers les plus expérimentés.
Les enfants peuvent être élevés dans cette carrière dès leur bas-âge ; ils commencent par devenir chauffeurs ; ils passent de là aux ateliers pour se mettre au fait de la construction et de la répration , et en sortent pour conduire les machines. C'est ainsi que j'en ai agi sur le chemin de fer de Saint- Etienne , et la compagnie en éprouve aujourd'hui les heureux effets. Elle a à sa disposition une masse d'ouvriers actifs, intelligents , dévoués à son service , et dont elle n'est pas obligée de tenter la cupidité par des salaires exagérés , afin de les retenir à son service.
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